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Supertester 68C CL 

BREVETTATO. - Sensibilità: 20.000 ohmsxvolt 


UHA GRANDE EVOLUZIONE DELU I. C, l 
NEL CAMPO DEI TESTER ANALIZZATORI!! 


La I.C.E, sempre alS'avanguartìia rrslla cpatrujìone degli AnaN:iatoii più completÉ a più pèrfet'i. e da molti concórrenti sempre 
puerilmante imitata, è ora orgogliosa di presentare ai tecnici di lutto il mondo il nuovissime supt rtester q he ver tato 

iMOO. eao c delle mnumerevoll prestazioni a CDN S^^liOlALl DISPOSITIVI E SPEGtALP PROTEZIONI 
STATICME CONTRO I SOVRACCARICHI allo strumento ed al raddrl Zia tersi 





ESTER I.C.E. MOD. 6St3 C con sensibilità di 20.000 Onms osr Volt è; 

■feArtcH PER I HADIQTECNICf ED ELETTROTECMC! PlU' ESIGENTI II 

1/cNO INGOMBRANTE (mm. 126x85x25) CON LA PIU’ AMPtA SCALA' (mm. B5X05) 
c s^icertore interamente in CRIStAL antiurto che cdn la sua perfatta trasparenza 
f or sfruttare al massimo l'ampiezza del quadrante di Iattura ed ptimlna comple- 
j le oJTióre Sul quadrante; aliminazione totale qumdi anche del vetro sempre sog- 
iFssune rotture o schaqoiatura e dalla ralatlv.a fragile comico In bachelite opaca. 
PJ'J- ROBUSTO, PiLr SEMPLICE. PlU^ PRECISO' Spedala circuito elettrico 
( m nosira esclusiva concezione cha unitamanta ad un limitatore statico permette 
:ntc jndicatcra ed ai raddr<zzatDr 0 a lui accoppiato, di poter L.ùppc ir-:,, sovu'; 
. 2 :"''oli od crronoi Qni:'ip' mìlié vouc 'ìll/Oi lor' a la poriala scoi in ' Strumento 
• c^n speciali Sdapensioni eiRatìche. Scatola base in un nuovo materiali olasUco 
Circuito elettrico con spedate diaposiiivo per ta comperi a e; rune degli ermn 
ióa’zi di lem paratura, li TESTER SENZA COMMUTATORI 6 quindi elimina- 
ssjestì itiectafiid, di dontatt! imperfaiii, e minor faciliti di errori nel passare da 
Ree eM altra. 1L TESTER DALLE [nNUMEREVOLI PRESTAZIONI: 


CJC.^ 
1 A. 


7 portate: con sensibilità di SO.ODU Ohms per Voli: 1 
50 - aod - 5-20 a ^D03 V, c.c. 

$ portate: con sensibii tà di A.ùoa Ohms per Volt: 2 - TO ■ 
e 2650 Voits C.A. 


50 - 250 - 1ÙD0 


B portate: 50 -lA ^ 500 n.A - 5 m.A ■ 50 mA ■ 500 mA # S A. C.C. 

■f portala: 200 p.«A. C.A. (con caduta di tensione di soli 100 mV) 
fi portate: 4 portate.' (.> x i - il x 10 - il x 100 - il x 1030 con alimenta' 
zione a mezZ'O pila interna da 3 Voits 
1 porfam: Ohms per >0.000 □ mezzo aiimentaziona rete luca 
p'J:' Li-:; ìì ITTi ivlegHuhmsj 








1 portate- Òhms ■divisa 10 - bri! ■!. decimi di Ohm - 

Ahmentaz. a nezZ'O stessa pila interna da 3 Volls 

da 0 a 10 Megaohms 

[3 da 0 a SD.flD a de 0 e 5'30.C00 pF, a mezzo alimentazione 
ro'fi luco - 2 da 0 a 15 e da [} R 150 Microfarad con alimen¬ 
tazione a .mezzo pila Interna da 3 Volls). 

0 : 50: 0 : é&O a. 0 ^ SODO Hz. 

2 - 10 . 50 ■ 250 ’ tOOO e 25DO V. 
da - 10 dB a + 62 dB. 

di cstandere la pofiaie suaccennaie anche per misure d( 

C.C. per mezzo d: puntalo per alta tensione mod. 13 I.C.E. del costo di 
: e oer misure Aniperom otri che in ctìrt'Gnle all^rnaTR con portate di 250 mA; 

5 Amp. ; 2S Amp. ; 100 Amp.; con l'ausilio d^el nostro trasformatore di corrente 
■i de: costo di L 3.980. Il nuovo SUPERTESTER I.C.E. MOD. fifiO C Vi sarà com- 
- e lavora per lutta la Vostra vita Ogni sirumento i C.t. ^ gartmiilo. 

^B£ZZO speciale pr^opagandisilco per radiotecnici, elettroiecnicl e rivenditori L. tO-SOO M! Tranco nostro siaoiiimenw completo di puriaip 
: ' d'istruzione. Per pagamenti alTordlne od aila Consegna omaufjio col raljpiiivft antiurso ed antnrsècchia In rasInpelEe s'pectaFe 

- a qualsiasi strappo o E-aearazione. Per I Letni'Oi con minori esigenze la I.C.E. puù tornire anche un altro tipo di Anelizzatore o precisamente il 
c. s con sensibilità di 5000 Ohms per Volt identico ne! ^ormato e nelle do;i maccanich-s al mod. ■380 0 ma con minori prestaziori, e minori portale (25) 
VKTZ d) S'OIe L. 6.9tH3 - franco stabilimen-o * esluedo compreso. Listini dettagliati a richiasta; I C.L 'iriA RÙTILIA MILAWO TELEF. 53l.554.'5 fi. 


1 portata: 
J portate: 


3 portate: 
5 poliate: 
5 portate: 
la possibil 




^L. mod. 69^* " T^mjpertest 


Per misure amperomelriche immediete Jn C.A. senza intàfrompere i circuiti da eseminsro; 


•Amperometri 




c c 

5 3'. 


Rucuando il commutatore delle diverse portale, automalicarnerìe app.are sul quadrante la soia scala delia portata 
BCEiip. SI ha quindi m.Bggior rapidità neìie letture ed eliminaziona di orrori. Inuice bloccnbUe onde poter elfet- 
ii;are te Jetiure con comodità anche dopo ove' tolto io strumenio dal cirtuUo m esame-' 

FDsà’hitiià di eifetiuare misure ampsremeiriche In C.A. su conduttori nudi □ is^oiati'fino al di^3n-;elro di mm. 36 
ù 3u barre lino a mm. 41x12 (vedi fig. 1-2-3 -è), Cirrensioni ridottissima e parció 
parlehame.uie t?isca&ile: l-.jnghazza crn. 13,5; larghezza c.ti. 6,5; spassora cm. 3; 
n'iinirmo gaso (463 grammi). Custodia e vetro anSturto e anticórrosibile. Perfetto 
aoJamenSo Nnp e IDOD V 'Strurnehio montasp su spaciail sospansioni molleggiai© © 
oar'Hntu pjù sopportare anche e ad Lia ed urti 
melo fr^irti Precisione su ijlta la porgale su¬ 
periora al 3\!: del fondo spala. 

Appo.3Ìio ridutlora imodallo 29) par basse 
ihtcnsilà (3ClC rnA F.S.ì per il rrlievo del 
consumo s:a di lampadine eomg di piccoli 
a p p ara echi o I o L ire d omas t i o I ■! R ad i o , Tei e'vi apri, 

Frigorifor , ccc.) (Vedi fig 5 a 5). 

3 portate difterontl in Corronlu Allumala 
aO^ 60 Hr. Am pirometrie he +2 Vollmetricho). 

‘ - ig - 30 - ifia - 300 -m Amp. aso - sud vom--, 

0-300 Mllllamgères con T a usi li p d©l ridutlpre 
rrtodellp 20-I.G.E. (ved- fig. 5 e 6) 

I sola ECala visibile per ogni porlata 

II Modello fiOO B ha l'ulllma portata ùan 
&DU Volls anziché 500. 


PREZZO; 40.000, Sò-Pnlp solido ai ^ivendi- 
ro:'l alle Industrie cd agli aleltrotecnici 
Aslucriip premo, in vinhpe'ile L. 500 (ve-Pi 
fig. 3). Par pagamenti all 'ór'dine od alle Con¬ 
segna omaggio del riduttore modello 2^. 
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Il « Q » metro che ora descriveremo oltre alla misura del coefficiente di sovratensione Q di un 
circuito risonante può essere utilizzato anche per la misura di induttanza, capacità, della capacità 
ripartita di una bobina e della reattanza di un'Induttanza o di un condensatore. L'apparecchio descritto 
può misurare direttamente capacità comprese fra 1 e 450 pF, induttanze da 1 p.H a 10 mH, coefficiente 
di sovratensione Q da 10 a 200. La gamma di frequenze si estende da 100 IcHz a 30 MHz. 


iJK er effettuare le misure con lo stru¬ 
mento che ora descriveremo è necessario 
disporre di un generatore RF e di un 
voltmetro elettronico oppure si può sosti¬ 
tuire quest'ultimo con un analizzatore uni¬ 
versale avente una sensibilità di 20 kfì/V. 

Princìpio di funzionamento 

La forma della curva della corrente che 
attraversa un circuito risonante serie di¬ 
pende dal rapporto della reattanza e della 
resistenza serie come indicato nelle fig. 1 
e 2. Questo rapporto è chiamato Q e più 
questo fattore è elevato, meno sono im¬ 
portanti le perdite nel circuito risonante. 
La curva di fig. 1 A corrisponde alla 
corrente che attraversa un circuito riso¬ 
nante serie senza perdite (caso ideale); 
quella della fig. 1 B corrisponde a un cir¬ 
cuito con perdite molto basse e quella 
della fig. 1 C a un circuito con perdite 
elevate. 


Il «Q» metro descritto, misura la ten¬ 
sione RF ai capi del condensatore di un 
circuito risonante serie (fìg. 3). Il voltme¬ 
tro utilizzato è un diodo (Via della fìg. 4) 
che rivela tutta la tensione RF. La capa¬ 
cità di questo diodo si trova in parallelo al 



Fig. 1 - Curve di risonanza di un circuito risonante 
serie. 
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Fig. 2 - Circuito risonante serie. 


condensatore variabile principale C 3 e può 
essere trascurata. 

L'amplificatore differenziale V 2 ha l'in¬ 
gresso isolato dalla RF per mezzo di 
Il potenziale di contatto sviluppato da Via 
è compensato da quello di Vtb e l'amplifi¬ 
catore differenziale indica 0 se Via non 
raddrizza un segnale RF. 

Le variazioni della tensione di alimenta¬ 
zione sono, d'altra parte, più d'effetto per¬ 
chè queste variazioni sono applicate su 
un carico dimezzato dell'amplificatore. Una 
piccola differenza delle caratteristiche fra 
i due diodi dell'amplificatore viene facil¬ 
mente equilibrata regolando il potenzio¬ 
metro Re- 

Realizzazione 

L'apparecchio è montato all'interno di 
un contenitore metallico. Il potenziometro 
Rg è accessibile dall'esterno, il condensa¬ 
tore variabile C 3 è un modello classico ad 
aria da 15 a 467 pF per ricevitori radio. 
Il condensatore C 2 deve avere i collega- 
menti più corti possibili fra J 2 e J 5 al fine 
di ottenere un funzionamento soddisfa¬ 
cente alle frequenze alte. 

La bobina standard L, utilizzata per la ca¬ 
librazione del condensatore comprende 



Fig. 3 - Circuito per la misura del condensatore nel 
circuito di risonanza. 


100 spire di filo smaltato da 25/100 av¬ 
volte su un supporto di 20 mm. La sua 
induttanza è di circa 100 |jiH. 

Calibrazione 

Le frequenze di calibrazione devono es¬ 
sere conosciute con precisione. Mettere 
sotto tensione, collegare il voltmetro elet¬ 
tronico e il generatore RF, Collegare la 
bobina standard L ai capi J 2 e Js- Rego¬ 
lare il condensatore principale C 3 e il ver¬ 
niero C 4 al minimo delle loro capacità. 
Regolare, dopo un tempo di riscaldamento 
sufficiente, Rs per azzerare il voltmetro 
elettronico. Regolare quindi il generatore 
RF in modo da ottenere un massimo per 
rilevare la frequenza corrispondente. Cal¬ 
colare la capacità minima per mezzo della 
relazione: 

C = 25.400 / (PL) 

dove C è la capacità in pF, f la frequenza 
in MHz e L l'induttanza in pH. 

Bloccare le lamine del condensatore ver¬ 
niero, trovare la frequenza di risonanza e 
calcolare di nuovo la capacità. La diffe¬ 
renza fra i due valori trovati determina 
la capacità zero del verniero. 

Calcolare la frequenza di risonanza con 
questa capacità per mezzo della relazione 
f “ 159 V LC, dove f è la frequenza di 
risonanza in MHz, L l'induttanza in pH 
e C la capacità in pF. 

Applicare questa frequenza e regolare 
il verniero in modo da ottenere una de¬ 
viazione massima. Segnare lo zero sul 
punto corrispondente della scala del ver¬ 
niero. Calcolare la frequenza di risonanza 
per delle variazioni dì capacità da 1 pF 
a ± 3 pF, trovare la risonanza e segnare 
questi punti. 

Si può utilizzare lo stesso procedimento 
per la caHbrazione del condensatore prin¬ 
cipale « C » con il verniero sulla posizione 
zero. I punti di calibrazione raccoman¬ 
dati sono ogni 5 pF dalla capacità minima 
a 100 pF, ogni 10 pF da 100 a 200 pF 
e ogni 20 pF per gli altri valori. 

La scala delle induttanze «L» viene 
quindi calcolata ìn gradi sulla scala. Per 
una frequenza di 7,9 MHz la capacità ri¬ 
chiesta per avere la risonanza con 1 p,H 
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è di 406 pF. La scala della « L » viene 
segnata con 1 per questa capacità. 

Utilizzando la stessa frequenza, ì va¬ 
lori di capacità necessari per risuonare 
con delle induttanze da 1 a 12 [jlH sono 
calcolate e segnate sulla scala. Gli inter¬ 
valli raccomandati per la calibrazione so¬ 
no di 0,1 da 1 a 2, di 0,5 da 2 a 10 e di 
1 da 10 a 12. 

Questa gamma può essere moltiplicata 
per Timpiego delle frequenze appropriate 
con multipli di 7,9 MHz = x 1 ; 2,5 MHz = 
= X 10; 790 kHz x 100 e 250 kHz zn 
== X 1000. 

Per la misura del « Q », la scala del 
voltmetro deve essere calibrata con delle 
tensioni continue. Le prese L vengono 
cortocircuitate e una frequenza bassa 
(10 kHz - 100 kHz) è applicata alTingres- 
so. Ridurre la tensione d'ingresso di 3 dB 
(0,707) del suo valore originale. Rilevare 
le indicazioni del voltmetro elettronico 
che corrispondono al valore da utilizzare 
per le misure del Q nei punti a —3 dB. 

Ciascuna scala per la misura de! Q, 
deve essere così calibrata, non essendo 
più il diodo, lineare. 

Per misurare le capacità fino a 420 pF, 
collegare il condensatore in prova alle 
prese di C, regolare il condensatore C 
per la sua capacità minima e la frequenza 
d'ingresso in modo da ottenere la riso¬ 
nanza. Togliere il condensatore in prova 
e regolare il condensatore C per ritrovare 
la risonanza. La differenza fra le due let¬ 
ture di C corrispondono alla capacità del 
condensatore sconosciuto. 

Per i condensatori di capacità superio¬ 
ri a 420 pF col legare il condensatore in 
prova alle prese C e trovare la risonanza 
con C regolato al minimo. La capacità è: 

(25400/PL) —C.i, 

L'induttanza utilizzata deve essere la 
bobina standard o un'altra induttanza di 
auto-induzione conosciuta. 

Per misurare le induttanze, l'induttanza 
in prova viene collegata alle prese « L » 
e essendo la RF col legata, si regola C 
per ottenere la risonanza. 

L'induttanza è data dalla relazione: 

L = 25400/f2 C 



Fig. 4 - Schema elettrico del « Q » metro, i = ingres¬ 
so RF; u = uscita verso il voltmetro elettronico. 


COMPONENTI 


Resistor! 


h 

h 

11 

co 

,3 MH, 1 /2 W 

Rs = 4700 


1/2 

w i 

R 6 -R 7 = 220 

kn, 

1/2 

W 

Re = 50 

kfì, 

potenziometro 

R 9 -R )o — 100 

a, 

1/2 

1 

w 

R,, = 4700 

n. 

w 

Condensatorr 


C, = 0,01 [XF 

C 2 = 0,005 p,F, 500 V ceramico 

C3 = 15-476 pF condensatore variabile 
G = 3- 15 pF condensatore variabile (verniero] 

I Cs = 0,1 \xF 
Ci = 0,1 [XF 
C 7 = 2 X 50 ptF - 150 V 

C» = 2 X 50 [XF - 150 V 


Se la scala è stata calibrata in valori 
d'induttanza e se la frequenza corretta 
corrisponde a una gamma determinata, 
il valore della induttanza viene letto diret-. 
temente sulla scala-delle « L ». 
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FIRENZE 

V.ie Belfiore, 8-10 r 
Telef. 486.303 



LIVORNO 


Via della Madonna, 48 
Telef ,.31.017 



PRATO 

Via del Serraglio, 16 



PISTOIA 


Via Cino, 4 


Per misurare la capacità ripartita, fare 
risuonare la bobina a una frequenza con¬ 
veniente con il condensatore C. Sì trova 
una capacità Ci. Trovare quindi la riso¬ 
nanza a una frequenza doppia. La capacità 
è C 2 . II valore della capacità ripartita è 
dato dalla relazione: 


(Q—4C2)/3 

La misura non è possibile che quando 
Co è maggiore a 1 pF. 

Sì possono impiegare due metodi per la 
misura del Q: variazione della frequenza 
o della capacità. Per il primo metodo ne¬ 
cessita una sorgente RF correttamente 
calibrata ed erogante una tensione co¬ 
stante. 

Si fa risuonare la bobina su una fre¬ 
quenza come fo e si aumenta la frequenza 
a un valore fi in modo che l'uscita sia 
uguale a 0,707 volte la tensione dì cresta 
corrispondente alla risonanza. Diminuire 
quindi la frequenza fino al valore f 2 in 
modo che l'uscita sia dì nuovo uguale a 
0,707 volte il valore dì cresta. II coeffi¬ 
ciente dì sovratensione Q è dato dalla re¬ 
lazione: 


Q = f,/ (fi—f^) 


Con il secondo metodo, si utilizza una 
frequenza fìssa e si fa variare la capacità 
da una parte e dall'altra del valore di riso¬ 
nanza Co in modo da trovare le due capa¬ 
cità Ci e C 2 corrispondenti a un livello di 
uscita uguale a 0,707 volte quello dì cre¬ 
sta. Il coefficiente di sovratensione è dato 
dalla relazione: 


Q = Co/ (Ci—C2) 


La reattanza, quando L o C sono noti, 
è data dalle relazioni classiche: 


XL=2 'n:fL e Xc=l/2 7cfC 

(Da « L'electricité Electronìque Moderne») F.T> 
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DISPOSITIVO DI CONTROLLO 

PER TELETERMOMETRI 


a cura dì L Bianco! 


L'impiego dei teletermometri elettrici tende sempre più a difFonderst nelle applicazioni a carattere 
medicale. Dal momento che queste apparecchiature funzionano — nella maggior parte dei casi — 
con elementi sensibili a termistore, è opportuno controllarne periodicamente la taratura. Essa — 
infatti — è suscettibile di alterazioni apprezzabili, mano a mano che si verifica Tinvecchiamento 
delle sonde. 

Avendo avuto il compito di studiare un sistema di radÌo-tele-mÌsura di temperature fisiologiche, 
non abbiamo potuto trovare In commercio del materiale di controllo che ci sia parso soddisfacente, 
sia in laboratorio che nell'impiego esterno. 

Per questo motivo, si i provveduto ad elaborare questa apparecchiatura di controllo autonoma, 
descritta su « Electronique médicale », che potesse funzionare in modo altrettanto preciso sia con 
alimentazione da rete, sia con alimentazione mediante batterie di accumulatori incorporate. 


er effettuare il controllo di tele- 
termometri adatti all'impiego in medicina, 
vale a dire aventi una gamma di tempe¬ 
rature ridotta, e costituita da valori poco 
elevati, è sufficiente eseguire tale control¬ 
lo in tre soli punti della scala. In pratica, 
la precisione di taratura richiesta da parte 
di questi strumenti non supera 1'!%, e 
viene ad essere limitata dalle imperfezio¬ 
ni dovute al galvanometro di riferimento. 
D'altra parte, eseguendo il suddetto con¬ 
trollo in cinque punti diversi della scala, 
anziché in tre, non si ottiene alcun elemen¬ 
to interessante, che possa determinare un 
miglioramento della precisione di taratura. 

Per questo motivo, il numero dei termo¬ 
stati impiegati nella apparecchiatura di 
controllo che stiamo per descrivere è stato 
limitato a tre. 

Ciascuno di essi comprende una vaschet¬ 
ta contenente acqua, provvista di una re¬ 
sistenza per il riscaldamento, un dispositivo 
agitatore, ed un elemento sensibile alla 
temperatura. Quest'ultimo è collegato ad 


un recipiente a tenuta stagna che racchiu¬ 
de i circuiti del dispositivo elettronico di 
regolazione, il sistema di commutazione, 
ed uno strumento di misura. 

Dati costruttivi 

Poiché i tre elementi sono fra loro rigo¬ 
rosamente identici, ci limiteremo a descri¬ 
verne uno solo. 

La vaschetta termostatica è costituita da 
un vaso di Dewar avente la capacità di 
500 millilitri. Esso è munito di un coper¬ 
chiocoibente in materiale plastico, al quale 
sono fìssati il motore dell'agitatore, la son¬ 
da termostatica e la resistenza di riscalda¬ 
mento. Quest'ultima consiste in una resi¬ 
stenza avvolta del valore di 12 ohm, e 
di potenza tale da dissipare 5 watt, del 
tipo vetrificato, normalmente reperibile in 
commercio, provvista di una presa inter¬ 
media. Le due metà, collegate tra loro in 
parallelo, forniscono una resistenza risul¬ 
tante di 3 ohm. Il motivo per il quale si è 
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ricórsi a questo accorgimento, Hsiede nel 
fatto che non è stato possibile trovare in 
commercio una resistenza del valore op¬ 
portuno, avente una superfìcie sufficiente 
agli effetti delTirradiazione termica. 

In pratica, questa resistenza è supporta¬ 
ta ad opera di un alberello di ottone, fis¬ 
sato al coperchio, il quale alberello costi¬ 
tuisce anche il collegamento di ritorno per 
la corrente. L'estremità opposta della resi¬ 
stenza — invece — viene alimentata at¬ 
traverso un conduttore isolato da un rive¬ 
stimento in materia plastica. 

Le saldature vengono protette mediante 
l'applicazione di uno strato di araldite, in 
modo tale che nessuna parte metallica ri¬ 
sulta in contatto diretto con l'acqua con¬ 
tenuta nel bagno. 

Per assicurare una tenuta perfettamente 
ermetica, e per ulteriore precauzione, l'in¬ 
tera resistenza viene rivestita di araldite, 
la quale viene in tal modo a costituire — 
nei confronti della stessa resistenza e dei 
relativi collegamenti di alimentazione — 
un rivestimento in un pezzo unico, a te¬ 
nuta perfettamente ermetica. 

Dal momento che l'araldite è un mate¬ 
riale termoplastico, è necessario che la tem¬ 
peratura della resistenza, anche in caso che 
venga percorsa dalla corrente di riscalda¬ 
mento in assenza di acqua, non raggiunga 
un valore tale da essere dannoso agli ef¬ 
fetti della conservazione del dispositivo, 
ossia della sua tenuta. Da ciò deriva la ne¬ 
cessità di prevedere una resistenza avente 
dimensioni sufficienti. 

In corrispondenza dell'estremità infe¬ 
riore della resistenza, è fissato un piccolo 
disco in ottone, avente uno spessore di 
tre millimetri, in modo tale da costituire 
un prolungamento dell'alberello che sup¬ 
porta la resistenza. Anche questo dischet¬ 
to è del pari rivestito di araldite, ad ecce¬ 
zione del foro praticato al centro, che serve 
da sostegno nei confronti dell'asse del¬ 
l'agitatore. 

L'agitatore — a sua volta — è costituito 
da un'elica realizzata in materia plastica, 
avente un diametro di 35 millimetri, del 
tipo normalmente usato nelle applicazioni 
di modellismo, applicata a pressione su di 


un asse di teflon. Questo asse attraversa 
il canale centrale della resistenza, e rag¬ 
giunge il coperchio attraverso un secondo 
dischetto in ottone. 

L'intero dispositivo che costituisce l'agi¬ 
tatore è accoppiato meccanicamente al mo¬ 
tore mediante un sistema a doppia molla a 
spirale, destinato a compensare gli even¬ 
tuali difetti di allineamento degli assi, do¬ 
vuti alla flessibilità del materiale che co¬ 
stituisce il coperchio. Nel medesimo tem¬ 
po, questo sistema facilita l'avviamento 
del motore. 

Il motore è del tipo miniatura, comune¬ 
mente usato nei registratori per magneto¬ 
foni tascabili. Esso è accoppiato direttamen¬ 
te all'elica, senza riduttori intermedi di 
velocità. 

Il termostato 

Il sistema di funzionamento elettronico 
del termostato è basato sul principio del¬ 
l'apporto continuo di energia. Il dispositivo 
è interamente a transistori. In una prima 
versione, si è fatto uso — come elemento 
termo-sensibile — di un transistore con 
circuito di base aperto, e lo schema elet¬ 
trico che qui riportiamo rappresenta ap¬ 
punto questa versione. L'emettitore di que¬ 
sto transistore fa capo direttamente alla 
base di un transistore del tipo OC 71, fun¬ 
zionante come amplificatore di tensione. 

La corrente che scorre attraverso il tran¬ 
sistore che funge da elemento termo-sen¬ 
sibile, e che varia appunto di intensità col 
variare della temperatura, risulta opposta 
ad una corrente di compensazione, fornita 
da una pila ausiliaria, tramite una resisten¬ 
za variabile. Questa resistenza permette 
di stabilire la temperatura di riferimento 
dell'apparecchio. 

Lo stadio amplificatore, costituito dal 
transistore OC71, che fa capo ad un cir¬ 
cuito che impiega due transistori del tipo 
OC76, e nel quale è facile riconoscere un 
oscillatore del tipo Schmit, è seguito — a 
sua volta — da un circuito assai semplice. 
Tuttavia, esso funziona al di qua del regi¬ 
me bi-stabile, grazie alla particolare regola¬ 
zione, e si comporta pertanto come un am- 
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Circuito elettrico dello strumento. Le quattro lampadine inserite dall'interruttore separato costitui¬ 
scono la fonte di luce per riltuminazione dei termometri. Il Potenziometro da 12 ohm, collegato tra 
la base di uno dei transistori OC71 della sonda e la base di uno dei transistori OC76, costituisce 
la parte regolabile del circuito di reazione. Il commutatore di funzioni, che consta di otto settori, 
da A a H, ha le seguenti posizioni: 0 = Spento; 1 = Illuminazione; 2 = Agitatore; 3 = Riscal¬ 
damento rapido; 4 = Riscaldamento termostatico; 5 = Ricarica accumulatori. Nelle posizioni 1 
e 5 funziona la sala illuminazione, mentre nelle posizioni 2, 3 e 4 funziona anche l'agitatore. 


plìficatore a reazione che fornisce un gua¬ 
dagno assai elevato. 

11 carico de! col lettore del transistore 
OC 76 di uscita è costituito da due lam¬ 
pade da 6 volt, 100 milliampère, se Tali- 
mentazione è appunto a 6 volt, oppure da 
una sola lampada da 3,6 volt. 

Questa lampada, a causa del suo coef¬ 
ficiente di temperatura, determina un lieve 
aumento del guadagno e — nel medesimo 
tempo — serve da indicatore visivo. Essa 
rimane spenta durante il tempo che la 
temperatura impiega a raggiungere un 
determinato valore, e si accende non ap¬ 
pena viene oltrepassate la temperatura di 
riferimento, mentre non fornisce che una 
debole luminosità quando il dispositivo 
funziona correttamente alla temperatura 
stabilita. 

Un transistore del tipo TF 80 regola l'in¬ 
tensità della corrente che scorre attraverso 
la resistenza di riscaldamento. Il valore 
massimo di questa corrente viene stabilito 
mediante una resistenza variabile, colle¬ 
gata in serie al relativo circuito di base. 


Così come è stato descritto, questo stru¬ 
mento appare più un dispositivo per la 
limitazione della temperatura, che non un 
termostato di grande precisione. In pratica, 
il rumore di fondo del transistore, usato 
come elemento termo-sensibile, provoca 
delle variazioni erratiche da 1 a 3 cente¬ 
simi di grado centigrado della temperatura 
controllata, e — con alcuni degli esem¬ 
plari provati — si è riscontrata anche una 
lenta deriva di diversi decimi di grado cen¬ 
tigrado, nel volgere di una settimana. 

Di conseguenza, per ottenere una preci¬ 
sione ed una stabilità più elevate, si è 
provveduto a sostituire il transistore usato 
come elemento termo-sensibile, con un ter¬ 
mistore. 

Poiché tutti gli accoppiamenti sono diret¬ 
ti, i fenomeni di carattere termico che pos¬ 
sono alterare le caratteristiche di funzio¬ 
namento dell'amplificatore possono alte¬ 
rare altresì le indicazioni fornite dallo stru¬ 
mento. Ebbene questo inconveniente è sta¬ 
to lievemente attenuato direttamente nei 
confronti del transistore di ingresso, pre- 
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vedendo una resistenza di contro-reazione 
nel circuito dell'emettitore: tuttavia, a cau¬ 
sa del suo valore ridotto, questa resistenza 
evita semplicemente che la gamma dei va¬ 
lori di temperatura rilevabili sia troppo 
limitata. Inoltre, poiché il bagno del ter¬ 
mostato si trova a temperatura costante, 
ci è parso evidente che la soluzione più 
soddisfacente consisteva nelTimmergere 
anche l'amplificatore nel medesimo bagno. 

In questo modo,, è stato possibile otte¬ 
nere una regolazione fino ad 1/100 di 
grado centigrado entro qualche ora, e del¬ 
l'ordine di 2/100 °C entro un'intera gior¬ 
nata. 

Nei confronti del transistore di potenza, 
si è adottato il medesimo accorgimento, e 
ciò non allo scopo di mantenerlo ad una 
temperatura costante — come per l'ampli¬ 
ficatore propriamente detto — bensì per 
consentire un mezzo di dispersione delle 
calorie dissipate. Nei medesimo tempo, le 
suddette calorie vengono ricuperate agli 
effetti del riscaldamento del bagno, il che 
si rivela un prezioso risparmio nel caso 
di alimentazione mediante accumulatori. 
Infatti, poiché anche il transistore di po¬ 
tenza contribuisce con la propria tempera¬ 
tura al riscaldamento dell'acqua contenuta 
nel bagno, il termostato che provvede ad 
inserire la resistenza di riscaldamento (ali¬ 
mentata appunto dall'accumulatore), la in¬ 
cluderà nel circuito per periodi di tempo 
minori che non se essa sola dovesse prov¬ 
vedere a fornire tutto il calore necessario. 

Il pannello di comando dello strumento 
racchiude inoltre un sistema di commuta¬ 
zione abbastanza complesso, il quale, oltre 
a presentare una posizione di riposo, cqn- 
serite di effettuare la ricarica degli accu¬ 
mulatori mediante energia prelevata dal¬ 
la rete, il riscaldamento rapido del bagno 
senza intervento del termostato, ed il fun¬ 
zionamento con termostato inserito. 

Nel coperchio della vaschetta sono stati 
praticati due fori: uno di essi serve per 
consentire l'introduzione di un termome¬ 
tro di controllo, mentre l'altro serve per 
l'introduzione delle sonde da controllare. 
Per permettere l'impiego dell'apparecchia¬ 
tura in qualsiasi condizione, il termometro 
di controllo viene illuminato mediante una 


doppia fila di lampadine del tipo ad incan¬ 
descenza, funzionanti con una tensione di 
alimentazione inferiore a quella nominale, 
e ciò per motivi di economia di corrente, 
rispetto alla capacità relativamente limi¬ 
tata degli accumulatori. 

Le diverse funzioni 

Il commutatore di funzione permette di 
prestabilire — oltre alla possibilità pre¬ 
cedentemente citate — il funzionamento 
dell'illuminazione in tutte le sue posizioni, 
ad eccezione di quella in cui l'apparecchio 
è spento. Inoltre, in una delle sue posi¬ 
zioni, si ha in funzione la sola illuminazio¬ 
ne. Quesfultima, controllata mediante un 
interruttore che permette di metterla fuori 
servizio. In un'altra posizione del medesi¬ 
mo commutatore, oltre all'illuminazione si 
ottiene il funzionamento del solo agitatore. 
Questo dispositivo funziona però anche 
nelle posizioni di riscaldamento rapido e 
dì regolazione termostatica. 

Il dispositivo di commutazione determi¬ 
na anche la messa in funzione del carica¬ 
tore in comune ai tre termostati, per la 
ricarica degli accumulatori principali e del¬ 
l'accumulatore ausiliario, che serve come 
sorgente di riferimento nei confronti del 
circuito di ingresso. 

Per il funzionamento con alimentazione 
prelevata dalla rete, è sufficiente collegare 
l'apparecchio ad una presa di tensione, 
senza eseguire alcuna commutazione sup¬ 
plementare, sia per quanto riguarda la rica¬ 
rica degli accumulatori, sia per quanto ri¬ 
guarda il sistema dì alimentazione. In 
questo caso, gli accumulatori funzionano 
ugualmente, come semplici tamponi. 

Per consentire il controllo della corren¬ 
te di riscaldamento, è stato previsto un ap¬ 
posito strumento di misura. II commutatore 
di funzioni provvede anche a commutare 
questo strumento nei diversi circuiti di mi¬ 
sura, per cui esso funziona con una defles¬ 
sione nominale costante. 

È del pari possibile verificare in ogni 
istante Ìl buon funzionamento del'regola¬ 
tore, come pure durante il perìodo di ri- 
scaldamento nella fase di salita della tem¬ 
peratura del bagno. 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 12 - 1965 


1697 


Aspetto deH'apparecchio 

Le tre vaschette sono disposte fianco a 
fianco, nella parte inferiore ed anteriore di 
un supporto comune alle tre unità. Tale 
supporto deve presentare un'altezza ade¬ 
guata alle dimensioni dei termometri che 
si desidera controllare. Anche lo spazio li¬ 
bero è stato utilizzato per alloggiarvi le 
scatole di comando di ciascun termostato. 
Gli accumulatori sono stati sistemati po¬ 
steriormente alle vaschette, fissandone gli 
involucri alla parete posteriore, dietro le 
vaschette rispettive. 

L'asse del commutatore di funzione è 
stato prolungato anteriormente, in modo 
da farlo uscire su di una piastrina recante 
incise le diverse funzioni. Le file di illu¬ 
minazione dei diversi termometri di con¬ 
trollo hanno inizio alla base di queste pia¬ 
strine. In tal modo, esse illuminano contem¬ 
poraneamente anche gli strumenti di mi¬ 
sura. 

Tra le scatole di comando e gli accumu¬ 
latori resta un certo spazio libero, che è 
stato utilizzato per installarvi uno scompar¬ 
timento per gli accessori. In esso, è pos¬ 
sibile riporre i cavi, alcuni piccoli utensili 
specialistici (tra cui un saldatore elettrico 
funzionante a 6 volt, che può essere ali¬ 
mentato direttamente dall'accumulatore 
dell'apparecchio), uno strumento di control¬ 
lo universale, ecc. 

Lungo la parete destra del mobiletto 
di trasporto, è stato applicato un dispositivo 
che può alloggiare fino a 9 termometri, 
aventi sensibilità e portate diverse. Infine, 
allo scopo di consentire una permanenza 
prolungata in ripostiglio, senza che il ma¬ 
teriale si ricopra di polvere, è stato pre¬ 
visto un coperchio verticale a tenuta er¬ 
metica, con guarnizioni inqoara. 

Il dispositivo di ricarica degli accumula¬ 
tori occupa uno scompartimento all'estrema 
sinistra del reparto per gli accessori, ed 
è comune ai tre canali. 

Impiego dello strumento 

Questa apparecchiatura di controllo, or 
ora descritta, sebbene presenti un peso ap¬ 
prezzabile a causa della presenza di ac¬ 


cumulatori del tipo a cadmio-nichel, aventi 
una capacità rilevante, risulta comodamen¬ 
te portatile. Essa è stata stuidata in modo 
da dare maggiore importanza alla robu¬ 
stezza, a scapito dell'eleganza, che non a 
prestazioni straordinarie. 

Nello strumento non sono presenti ele¬ 
menti di grande fragilità, non esistono 
termometri a contatto, né relè, né valvole, 
né accumulatori al piombo. 

Il mobiletto in legno è caratterizzato da 
una robustezza maggiore di quella di un 
mobiletto metallico, e — dopo alcuni an¬ 
ni di uso senza troppa delicatezza — as¬ 
sume l'aspetto tipico delle vecchie apparec¬ 
chiature di laboratorio. 

Il prototipo descritto, sebbene sia stato 
trasportato numerose volte in macchina, 
e sebbene sia stato esposto alternativamen¬ 
te al caldo ed al freddo, con l'aggiunta 
di vari incidenti, tra i quali anche una ca¬ 
duta in acqua, non si è mai guastato. 

Agli effetti delle sue prestazioni di con¬ 
trollo, esse sono relativamente modeste. 
La temperatura regolata dipende in certo 
qual modo dalla temperatura ambiente, e 
ciò — senza dubbio — a causa dei suoi 
effetti sullo pseudo-oscillatore di Schmitt. 
Questa influenza può essere tuttavia rite¬ 
nuta trascurabile, a meno che non si tratti 
di variazioni di diverse diecine di gradi. 

Il funzionamento dipende anche dallo 
stato di carica degli accumulatori, e le va¬ 
riazioni non sono compromettenti se non 
nel caso che una determinata temperatura 
debba essere mantenuta costante per lun¬ 
ghi periodi. 

Le eventuali instabilità scompaiono se 
l'alimentazione avviene tramite la rete, ed 
è impercettibile in condizioni di funziona¬ 
mento normali, vale a dire nei casi in cui 
i periodi di funzionamento non hanno una 
durata maggiore di qualche ora o di una 
giornata al massimo. 

In ogni modo, dal momento che le 
temperature vengono lette sulle scale di 
termometri tarati, è facile correggere a 
mano una eventuale deriva. In pratica — 
tuttavia — tple necessità non si verifica 
che in casi eccezionali. 
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Funzionamento 

fi funzionamento delTapparecchio de¬ 
scritto avviene nel modo seguente: all'ini¬ 
zio, e partendo dal presupposto che l'ac¬ 
qua contenuta nella vaschetta abbia una 
temperatura inferiore a quella di riferi¬ 
mento, e se non si ha troppa fretta, si 
predispone il commutatore di funzione sul¬ 
la posizione di riscaldamento con termo- 
regolatore. In tal caso, l'agitatore entra 
in funzione, ed il regolatore fornisce la 
massima corrente di riscaldamento. L'inten¬ 
sità di questa corrente viene limitata dalla 
regolazione della resistenza di base del 
transistore TF 80. 

Non appena la temperatura dell'acqua 
contenuta nella vaschetta è prossima a 
quella di riferimento, l'amplificatore co¬ 
mincia a sbloccarsi, e la corrente di riscal¬ 
damento diminuisce lievemente di inten¬ 
sità. 


in seguito, mano a mano che la tempe¬ 
ratura si approssima sempre di più a 
quella di riferimento, il circuito pseudo- 
oscillatore Schmitt entra nella zona di forte 
reazione, per cui la corrente che scorre 
attraverso il transistore TF 80 diminuisce 
di intensità assai più rapidamente. 

In tal modo, si giunge però ad un istan¬ 
te in cui la corrente di riscaldamento 
che scorre attraverso la resistenza vetrifi¬ 
cata compensa esattamente le perdite da 
parte della vaschetta. Ciò crea uno stato 
di equilibrio. 

Grazie al guadagno elevato del sistema 
di amplificazione, ed alla bassa costante 
di tempo dell'elemento termo-sensibile, 
come pure all'energica mescolazione da 
parte dell'agitatore, il sistema risulta sta¬ 
bile, e non entra in stato di oscillazione, 
neppure se si turba l'equilibrio, mediante 
l'introduzione di sonde fredde, per effet¬ 
tuarne il controllo. 
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PREAMPLIFICATORE 
A TRANSISTORI 


Si descrivono un preamplificatore a transistori e un alimentatore adatti ad essere accoppiati airampli- 
fìcatore da 10-12 W che verrà pubblicato in uno dei prossimi numeri, il preamplificatore ha in entrata 
divora prese per; fonorivelatore magnetico e piezoelettrico, per microfono e una presa ad aito livello 
per sintonizzatore radio. L'alimentatore fornisce una tensione stabilizzata a 34 V e può alimentare due 
amplificatori (complesso stereofonico) e il preampfifìcatore descritto. 


I preamplificatore illustrato in fig. 1 
è particolarmente adatto per essere allac¬ 
ciato alTamplificatore da 10 W, equipag¬ 
giato nello stadio finale con due transi¬ 
stori di potenza al silicio BDY 10 che ver¬ 
rà pubblicato in uno dei prossimi numeri. 

Il problema della preamplificazione BF 
consiste innanzitutto nelTottenere una tra¬ 
smissione corretta delle frequenze musi¬ 
cali medie e una buona correzione del 
livello sulle frequenze basse e su quelle 
acute. Si cerca dunque di ottenere, su al¬ 
cuni ingressi del preamplifìcatore, una im¬ 
pedenza d'ingresso abbastanza elevata. Al 
fine di avere un basso rumore di fondo 
complessivo, si è impiegato all'ingresso 
del preamplifìcatore, un transistore PNP 
AC 107, accoppiato direttamente a un 
transistore NPN ASY 28 o AC 172. 

Questo transistore è collegato in un 
circuito a collettore comune, e quindi si 
ha una bassa impedenza d'uscita (dell'or¬ 
dine di qualche centinaio di ohm) che 
serve per il collegamento del circuito cor¬ 
rettore di tono (tipo Baxandall), e allo 
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stesso tempo, una impedenza relativamen¬ 
te alta per l'ingresso ad alto livello. Si 
sono previsti quattro ingressi diversi che 
possono venire selezionati per mezzo di un 
commutatore a quattro posizioni e a due 
vìe; 

A) ingresso per fonorivelatore ma- 
gnetodinamico: posizione 1 o 2 del com¬ 
mutatore a seconda della sensibilità ri¬ 
chiesta; 

B) ingresso per fonorivelatore piezo¬ 
elettrico; posizione 1 o 2 del commutato¬ 
re a seconda della sensibilità richiesta; 

C) ingresso ad alto livello (radio); 
pos'izione 3 del commutatore; 

D) ingresso per microfono; posizio¬ 
ne 4 del commutatore. 

La sensibilità del preamplifìcatore è de¬ 
finita dal valore della tensione di un se¬ 
gnale di 1 kHz richiesto all'ingresso, per 
ottenere una tensione di 300 mV alla 
uscita del preamplifìcatore. In pratica, se 
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Fig. 1 - Schema elettrico del 

preamplificatore a transistori. 

COMPONENTI 

Resistori 

C 16 = 4,7 nF, poliestere 10 % 


Ci 7 1 nF, 20 % 

Tutti i resistori sono da V 2 W, 10 % 

Ci 3 = 4,7 nF, 10 % 


C ,9 = 1 nF, 20 % 

Condensatori 

Potenziometri 

C, == 2 nF 

Pi = 50 kCl, lineare 

C 2 = 4,7 nF, poliestere 10 % 

P 2 = 20 klì, lineare 

C 3 = 10 nF 

P 3 = 10 kH, logaritmico 

C 4 == 10 piF, 10 V 


Cs = 1,6 [JlF, 16 V 


Cé = 320 ptF, 12 V 

Transistori 

C 7 = 0,1 [TF, poliestere 5 % 

Ti = AC 107 

Ca = 0,1 p-F, poliestere 5 % 

T 2 = ASY 28 0 AC 172 ( NPN ) 

C 9 = 8,2 nF, poliestere 5 % 

T 3 = ASY 27, OC 45 0 OC 44 

Ciò = 1,6 ptF, 10 %, 10 V 


Ci, =: 25 ptF, 16 V 


C ,2 = 25 piF, 3 V 

Commutatori 

Ci 3 = 320 txF, 12 V 


Ci 4 = 25 ptF, 10 V 

Si = 4 posizioni, 2 vie 

C ,5 = 200 [JiF, 16 V 

S 2 = 3 posizioni, 2 vie 


si collega questo preamplificatore alTam- 
plificatore da lOW, che descriveremo in 
seguito, bisogna tener presente che il sud¬ 
detto amplificatore richiede una tensione 
di ingresso di 300 mV per dare una po¬ 
tenza d'uscita di lOW. 


Nella tabella 1 sono riportate le sensi¬ 
bilità e le impedenze d'ingresso del pre- 
amplificatore ottenute sulle varie posizio¬ 
ni del commutatore indicate. 

Sulle posizioni 1 e 2, il condensatore 
Ci, nel caso del fonorivelatore magneto- 
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TABELLA 1 


Ingresso 

Posiz. 

Sensibilità 

(mV) 

Impedenza 
d'ingresso a 
' kHz(ki2) 

A. Fonorivelatore 




magnetodinamico 

ì 

9 

4,1 

500 mH 

2 

20 

6 

0. Fonorivelatore 

1 

250 

75 

piezoelettrico 

2 

350 

75 

C. Alto livello ( radio) 

3 

350 

85 

D. Microfono 

4 

2 

2 
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Fig- 2 - Influenza della correzione dei toni regolabile 
del preamplifìcatore; a destra, azione del filtro passa- 
basso. 


dinamico citato, provoca una accentua¬ 
zione delle frequenze vicine ai 5000 Hz 
e il circuito in parallelo al fonorivelatore, 
una attenuazione verso i 10000 Hz. 

Correzioni dei toni 


Le due curve di correzione delTincisio- 
ne di fig. 3 corrispondono alTingresso B 
(pick-up piezoelettrico) e alle posizioni 1 
e 2 del commutatore Si. 


I risultati delle correzioni dei toni sono 
rappresentati dalle curve di fig. 2. 

Quando i due potenziometri sono rego¬ 
lati sulle loro posizioni massime, si ottie¬ 
ne una correzione di + 11 dB a 40 Hz e 
di -f 13,5 dB a 10 kHz. 

Quando i due potenziometri sono rego¬ 
lati sulle loro posizioni minime, si ottie¬ 
ne una correzione di — 16 dB a 40 Hz 
e di — 12 dB a 10 kHz. 


Distorsione 

La misura del tasso di distorsione (D% ) 
è stata praticata, applicando un segnale 
di 1 kHz alTingresso A (ingresso fono¬ 
rivelatore magnetodinamico). Si nella po¬ 
sizione 1, per ottenere un segnale di uscita 
di 300 mV. 

Si è ottenuto una distorsione delLordi- 
ne dello 0,1 %. 


Filtro passa-basso 

Il commutatore S 2 della fìg. 1 (3 posi¬ 
zioni, 2 vie) permette di inserire dei con¬ 
densatori sulle resistenze di uscita per co¬ 
stituire un filtro passa-basso nelle posi¬ 
zioni 1 e 2 del commutatore S 2 . Nella 
posizione 3, non vi è bisogno di alcuna 
correzione supplementare. 

Nella parte di destra della fig. 2 si pos¬ 
sono vedere le curve ottenute con fazio¬ 
ne del filtro passa-basso. 

Correzione del l'incisione dei dischi 

Sulla posizione « fonorivelatore-magne- 
todinamico » la curva R.I.A.A. è ottenuta a 
circa ± 1 dB, ma a condizione che la 
induttanza propria della testina di lettura 
impiegata sia effettivamente di 500 mH. 


Corrente totale 

La misura della corrente totale ha dato 
i seguenti risultati: con una temperatura 
ambiente di 25 °C la corrente le è di 



Fig. 3 - Curve di correzione dell'incisione dei dischi. 
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Fig. 4 - Circuito di principio del transistore serie 
(alimentatore stabilizzato). 


4,25 mA, mentre con una temperatura 
ambiente di 50 °C, la corrente è di 
4,45 mA. 

Alimentatore stabilizzato 

Per ottenere una potenza di uscita mo¬ 
dulata di 12 W con Tamplifìcatore in clas¬ 
se B che descriveremo, si deve disporre di 
una tensione di alimentazione continua 
stabilizzata di 34 V, in caso di utilizzazio¬ 
ne massima. 

Se l'alimentatore non è stabilizzato, la 
tensione dovrà essere di circa 45 V per 
ottenere a carico, la tensione voluta di 
34 V. Ora, l'amplificatore descritto è equi¬ 
paggiato con transistori complementari 
AC 127 e AC 128 (o AC 132), che ammet¬ 
tono al massimo, una tensione fra collet¬ 
tore ed emettitore di 32 V. Nel caso di 
segnali transitori, sarà spesso sottoposto 



a dei picchi di tensione di 40 V, con una 
tensione a vuoto di 45 V. Si rischia allora 
dì danneggiare l'apparecchio durante il 
tempo della scarica del condensatore di 
disaccoppiamento da 45 a 34 V. 

Per questa ragione, si è preferito uti¬ 
lizzare un alimentatore stabilizzato e si 
raccomanda l'impiego di tale alimenta¬ 
tore se si deve alimentare un complesso 
di alta qualità. 

Malgrado ciò, la scelta dell'alimentatore 
stabilizzato non è imperativa, ma se si sce¬ 
glie un alimentatore ordinario, la sua ten¬ 
sione a vuoto non deve superare 34 V, 
perchè altrimenti i risultati generali del- 
Tamplifìcatore saranno evidentemente me¬ 
no buoni. 

Principio di funzionamento del transistore¬ 
serie 

La relazione fra le tensioni Vem, Vbm e 
Veb è: 

Veb + Vbm = Vem con Veb = — Vbe 
si avrà 

Vbe = Vbm — Vem 

Se una variazione di corrente tende a 
prodursi nella resistenza di utilizzazione 
dell'alimentatore, la tensione Vem si allon¬ 
tana dalla tensione di riferimento Vbm- 
La tensione base emettitore Vbe cresce o 
diminuisce, di qualche decina di mV, cau¬ 
sando una variazione della resistenza in¬ 
terna emettitore-collettore del transistore¬ 
serie nel senso in cui la variazione di Vem 
tende ad essere compensata. La tensione 
Vem può variare debolmente a causa delle 
fluttuazioni della resistenza interna p della 
sorgente U e delle tensioni residue di on¬ 
dulazione ma, malgrado ciò, la tensione 
di uscita suH'uflIizzatore festa costante 
e uguale, a 200 mV circa, alla tensione di 
riferimento Vbm, tanto da soddisfare la 
condizione: 

VcM > Vem 

Spiegazione dei simboli della fìg. 4; 

U = tensione elettromotrice continua 
ai capi dei diodi raddrizzatori. 



^(AìTpffU 
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p = resistenza equivalente dei diodi e 
degli avvolgimenti del trasforma¬ 
tore (resistenza della sorgente). 

Vem = tensione stabilizzata rispetto a 
massa. 

Vbm = tensione di riferimento rispetto 
a massa. 

Dispositivo che fornisce la tensione 
di riferimento 

Per fornire la tensione di riferimento 
Vbm richiesta, si deve disporre di una ten¬ 
sione di riferimento di 34 V circa con 
200 mV. 

Questa tensione di riferimento si ottie¬ 
ne nelTalimentatore descritto con un di¬ 
spositivo comprendente un transistore 
NPN (AC 127) e un diodo al silicio 
BA 114, studiato per la stabilizzazione del¬ 
le polarizzazioni fisse con basse tensioni. 

La tensione di riferimento (fig. 5) è 
prodotta con una corrente di collettore 
le di 10,4 mA nella resistenza (3,3 kH). 
La corrente di collettore del transistore 
AC 127 resta praticamente indipendente 
dalle variazioni della tensione Vce se la 
tensione base-emettitore, o la corrente di 
base, di questo transistore resta costante 
(fig. 6). Per assicurare questa condizione 
di montaggio, si utilizza un diodo BA 114, 
La corrente diretta di questo diodo, nei 
caso presente, ha una intensità di 2 mA 
circa (fig. 7). Per una variazione di cor¬ 
rente da 1,5 mA a 2 mA la variazione 
della tensione A Vp è di 20 mV. 

Si regola la corrente di riferimento le 
e di conseguenza anche la tensione ottenu¬ 
ta con Laiuto di una resistenza di piccolo 
valore inserita nel circuito di emettitore 
del transistore AC 127. La resistenza di 
10 kn disposta fra il circuito di emettito¬ 
re e l'uscita per l'utilizzatore (fig. 8 ) serve 
unicamente a diminuire la resistenza in¬ 
terna della sorgente dell'alimentatore. 

Alfine di caricare il meno possibile la 
sorgente di riferimento, uno stadio ampli¬ 
ficatore equipaggiato con il transistore 
AC 128 viene inserito fra questa sorgente 
e la base del transistore stabilizzatore 
(OC 26 o AD 140) come si può vedere dal¬ 
lo schema completo dell'alimentatore sta¬ 
bilizzato riportato in fig. 8. 



Fig. 6 —Caratteristica schematica le = f (Vce) del 
transistore AC 127. 


Potenza dissipata sui collettori 

Al collettore del transistore AC 127, la 
potenza dissipata massima è: 

Pcmax = Vce max. le == 15 V.IO mA = 
= 150 mW 

Se si considera il funzionamento a una 
temperatura ambiente di 60 ®C, la resi¬ 
stenza termica dalla giunzione all'ambien¬ 
te del trasformatore deve essere. 


Pth — (Tj max -Tamb)/Pcmax = (90 - 60)/ 

/150 = 0,2 "C/f^W 
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Fig. 8 - Schema elettrico dell'alimentatore adatto a fornire le tensioni di alimentazione a due amplifi¬ 
catori di aita qualità e al preamplificatore (stereofonico). 


Questo valore di resistenza termica è fa¬ 
cilmente ottenibile, fissando il transistore 
AC 127 su un dissipatore costituito da una 
piastra di alluminio di 15 cm^ e dello spes¬ 
sore di 1 mm: sullo stesso dissipatore si 
può montare anche il transistore AC 128 
senza causare inconvenienti. 

II transistore stabilizzatore in serie 
(OC 26 o AD 140) può essere montato su 
un dissipatore formato da una piastra di 
alluminio di 65 cm^ Si è verificato che 
questo dissipatore è conveniente quando 
si alimentano due amplificatori di 10-12 W 
in classe B, 

Raddrizzamento della tensione 

Al valore della tensione specificata del¬ 
la rete, la tensione alternata efficace al se¬ 
condario del trasformatore d'alimentazio¬ 
ne è fissato a 38 V tenendo conto anche 
delie fluttuazioni. Questa tensione è rad¬ 
drizzata con l'aiuto di un montaggio a 
ponte comprendente due diodi BYY 20 e 
due diodi BYY 21. 


TABELU 2 



Numero di 
spire 

Tipo di 
filo 

Diametro 
del filo 

Primario 

Secondario 

660-1-660 

220 

rame smalt. 
rame smalt. 

0,25 mm 
0,75 mm 


Le caratteristiche del trasformatore di 
alimentazione sono riportate nella tabel¬ 
la 2, Il circuito magnetico utilizzato ha le 
seguenti caratteristiche: 

Sezione del nucleo di ferro: 

2,5 cm X 2,5 cm x 6,25 cm x 2,5 cm 

Lamierini: 

normalizzati, 2,6 W/kg. 

Caratteristiche deiralimentatore 
stabilizzato e valori limite 

Tensione continua stabilizzata: 

Vs = 34 V 

Corrente continua massima: 

Is = 1,5 A 

Tensione di ondulazione residua: 

V, ^ 25 mV 

Resistenza interna dell'alimentatore: 

Zs = 0,8 

Potenza fornita dall'alimentatore: 

p . _ 51 w 

' picco - ^ 

(Da «Application des semiconducteurs ») F.T. 
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A TRANSISTORI 



In questa seconda parte vengono descrìtti i circuiti per il controllo automatico del segnale video e del 
fascette elettronico del vidicon, la stabilizzazione della corrente per la fecalizzazione del fascette e 
infine vengono presentati i dati relativi alle correnti e alle tensioni dei transìstor. 


Unità 3 

La fig. 3 indica i circuiti per il controllo 
autonnatico del segnale e della corrente 
del fascetto. 

Questa unità provvede inoltre alla sta¬ 
bilizzazione della corrente circolante nel¬ 
la bobina di focalizzazione, alla stabilizza¬ 
zione della bassa tensione di — 15 V che 
alimenta tutti i circuiti e infine alla sta¬ 
bilizzazione dell'alta tensione di alimenta¬ 
zione del vidicon. 

a) Circuito per il controllo automatico del 
segnale 

Il segnale video completo con i picchi 
degli impulsi di sincronismo con livello 
di tensione costante viene portato sulla 
base del transistore Tj. Questo transistore 
comincerà a condurre solo quando l'am¬ 
piezza del segnale video, misurata da que¬ 
sto livello costante, supererà in direzio¬ 
ne positiva, la tensione di soglia regolata 
mediante il resistere variabile di emet¬ 
titore R 29 . 


La tensione che si forma agli estremi 
di R79, livellata dal condensatore C 31 , pro¬ 
duce attraverso il resistere R 31 una cor¬ 
rente continua nella base del transistore 
Tg; questa corrente è in pratica propor¬ 
zionale alla tensione alla quale si carica 
il condensatore Csi. Gli impulsi positivi di 
riga provenienti dall'unità di deflessione 
vengono trasferiti attraverso il conden¬ 
satore Ci 9 sulla base di Tg il quale, durante 
il passaggio di questi impulsi, verrà bloc¬ 
cato. Tra un impulso e un altro scorrerà 
una corrente di collettore proporzionale 
alla corrente di base fornita attraverso 
Rsi- 

Agli estremi dell'avvolgimento primario 
di Tri, incluso nel collettore di Tg, si pro¬ 
durrà, durante il bloccaggio di Tg, un pic¬ 
co di tensione sinusoidale, proprio come 
nel circuito di deflessione di riga. L'am¬ 
piezza di questa tensione di picco è pro¬ 
porzionale alla coerente di collettore che 
scorre poco prima che arrivino gli im¬ 
pulsi. La tensione di picco, dopo essere 
stata incrementata di circa 3 volte nel- 
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COMPONENTr 



Resi stori 

R 28 = 1 

R» = 500 
Rao = 1,5 
Ra, = 1 

R 32 = 1 

Raa — 6,8 
Ra< — 6,8 
Ras = 1,8 
Ra* = 56 
R 37 = 56 
Ras = 1 50 
R 39 = 100 
R 40 = 100 
R 4 ) = 500 
R42 = 1 

R^a = 1,5 
R 44 = 1,5 

R4S = 1 

R46 = 1 

R 47 = 100 
R 48 = 10 

R 79 = 4,7 
Rso = 470 


kn 

n variabile lineare 

kfl 

kn 

Mfì 

kH 

kn 

kn 

a. 

n 

kn 

kn 

kn 

kn variabile lineare 

Mn 

Mn 

kn 

Mn 

kn 

kn variabile lineare 

kn 

kn 

n 


Fig, 3 - Schema elettrico del cir¬ 
cuito per il controllo automatico 
del segnale, dell'alimentatore di 
bassa tensione, del controllo au¬ 
tomatico della corrente del fa¬ 
scette e del circuito per la stabi¬ 
lizzazione della corrente di feca¬ 
lizzazione. 
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Condensatori 


CiB 

= 

25 txF, 

elettrolitico 

25 

V 

Ci9 

= 

47 nF, 

poliestere 

125 

v 

C20 

= 

100 nF, 

poliestere 

125 

v 

C21 


250 [XF, 

elettrolitico 

16 

v 

C22 

= 

64 piF, 

elettrolitico 

10 

V 

C23 

= 

160 plF, 

elettrolitico 

25 

V 

C24 

= 

160 ixF, 

elettrolitico 

25 

V 

C25 


220 nF, 

poliestere 

400 

V 

C20 

= 

220 nF, 

poliestere 

400 

V 

C27 

= 

56 nF, 

poliestere 

125 

V 

C28 

= 

100 nF, 

poliestere 

125 

V 

C29 

= 

270 nF, 

poliestere 

125 

V 

C30 

= 

47 nF, 

poliestere 

125 

V 

C3, 


10 nF, 

poliestere 

125 

V 

Cs, 

= 

250 txF, 

elettrolitico 

16 

V 


Funzione del potenziometri 

R 29 = 500 n (pre-set) Regolazione uscita video 
R 4 i = 500 kH Regolazione del fuoco 
R47 = 100 kfì Regolazione della corrente del 
fascette 

Trasformatori 

Tri, 4 : Nucleo a olla K 3 000 48 
supporto P 4 055 70 
filo Cu 0 0,16 mm 
Tri: Si = 100 spire, S 2 = 300 spire 
Tr 4 : S, = S 2 = 200 spire 

Transistori 

T; = ASY 74 
Ta = ASY 77 
T, = ASY 74 
T,o = AC 128 
T„ = AC 128 
Ti 2 = AC 128 
Ti 3 = ASY 77 

Diodi 

D 2 = OA 202 
D 3 = OA 202 

Diodi Zener 

Z 2 = OAZ 205 
Z 3 = OAZ 203 

Stabilizzatori di tensione 

Yi, 2 , 3 = ZZ 1000 


l'avvolgimento secondario, viene raddriz¬ 
zata dal diodo D2, e in questo modo il 
condensatore C20 viene caricato negativa- 
mente. La tensione agli estremi di C20 in 
serie a quella positiva di 82 V ricavata 
dal tubo stabilizzatore di tensione Y3, vie¬ 


ne portata come tensione di controllo al¬ 
l'elettrodo del segnale del vidicon (vedi 
schema elettrico dell'amplificatore video). 

Al momento della messa in funzione 
della telecamera e durante il successivo 
tempo di riscaldamento del catodo del vi¬ 
dicon, la tensione prodotta agli estremi 
di C20 sarà nulla, non essendoci alcun se¬ 
gnale video. Sull'elettrodo del segnale del 
vidicon si avrà la sopraddetta tensione 
positiva di 82 V, per cui quando comin- 
cerà a formarsi la corrente del fascette, 
si avrà il valore massimo della video¬ 
informazione. L^lettrodo del segnale avrà 
in questo caso una tensione di 97 V dato 
che il catodo si trova già a — 15 V. 

Non appena l'ampiezza del segnale vi¬ 
deo supera la soglia stabilita mediante 
R29, la tensione complessiva presente sul¬ 
l'elettrodo del segnale diminuirà nella mi¬ 
sura della tensione negativa presente agli 
estremi di C20. Ciò produrrà una ridu¬ 
zione della sensibilità del vidicon e quindi 
del segnale video che permarrà fino al 
raggiungimento dell' equilibrio stabilito 
dalla tensione di soglia; tale soglia viene 
fissata per una tensione video d'uscita di 
1/4 Vpp; questo livello di uscita verrà 
mantenuto anche se le condizioni di illu¬ 
minazione dell'ambiente varieranno. 

Per dimostrare come effettivamente la 
nostra telecamera si comporti in condi¬ 
zioni di differente luminosità ambientale 
abbiamo riportato le fotografìe di alcune 
scene illuminate rispettivamente con 600 
e 15 lux senza cambiare l'apertura del dia¬ 
framma. 

L'aver reso costante la tensione d'uscita 
del segnale video porta automaticamente 
ad avere un valore costante della massima 
corrente de! segnale del vidicon. Con un 
basso livello di illuminazione (in corri¬ 
spondenza del quale il controllo automa¬ 
tico del segnale tende ad aumentare il 
valore della tensione all'elettrodo de! se¬ 
gnale allo scopo di ottenere un'adeguata 
sensibilità e quindi un buon segnale di 
uscita) la corrente di oscurità del vidicon 
aumenta notevolmente. Ciò produrrà una 
immagine poco contrastata. 

Quando l'amplificatore video viene pre¬ 
disposto per avere un segnale video ne¬ 
gativo, non è più possibile applicare il 
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controllo automatico del segnale, dato che 
la completa video-informazione, dal nero 
al bianco, deve trovarsi sempre entro i 
limiti degli impulsi di spegnimento ag¬ 
giunti. La tensione alla placca del segnale 
viene portata a massa mediante un con¬ 
tatto aggiunto al commutatore « positivo- 
negativo ». Siccome il catodo durante la 
scansione si trova a — 15 V, la tensione 
effettiva sulTelettrodo del segnale è ora 
-f 15 V. La riproduzione di immagini ne¬ 
gative con i loro neri ben proporzionati 
rispetto al livello fondamentale del nero 
stabilito dagli impulsi di spegnimento si 
può ora effettuare soltanto mediante re¬ 
golazione del livello di illuminazione (mi¬ 
nore apertura del diaframma). 

2) Controllo automatico della corrente 
del fascette 

Siccome il controllo automatico del se¬ 
gnale mantiene la corrente del segnale 
pressocchè costante in corrispondenza del 
massimo bianco della video-informazione, 
esso richiederà sempre la stessa intensità 
della corrente del fascetto; ragione per 
cui, per ridurre al minimo le variazioni 
della corrente del fascetto dovute alle flut¬ 
tuazioni della tensione di rete e all'invec¬ 
chiamento del tubo sarà necessario un 
controllo automatico del fascetto. Il prin¬ 
cipio di funzionamento su cui è basato 
questo circuito non differisce sostanzial¬ 
mente da quello impiegato per il con¬ 
trollo automatico del segnale. 

I resistor! R47 e R^g in serie al polo 
negativo dell'alimentazione a 300 V sono 
collegati all'anodo del vidicon e successi¬ 
vamente portati a massa attraverso una 
tensione di riferimento fornita dal diodo 
Zener Z3. La corrente anodica del vidicon 
produrrà agli estremi di ^questi resistori 
un certo valore di tensione negativa. Quan¬ 
do questa tensione supererà quella di rife¬ 
rimento di Z3, il transistore T13 comincia 
a condurre. 

Attraverso C30 e la rete formata da R40 
e C31, gli impulsi di riga provenienti dalla 
unità di deflessione bloccheranno periodi¬ 
camente il transistore T]3. 

Le tensioni negative di picco prodotte 
in seguito a ciò nel trasformatore Tr4, ven¬ 
gono incrementate nel secondario e dopo 



Fig. 4 - Schema elettrico della sezione alimentatrice 


COMPONENTI 


Resistori 
R7a = 1 ka 

Condensatori 

C 4 S = 160 [JiF, elettrolitico 25 V 

C 40 = 160 p,F, elettrolitico 25 V 

C 47 = 160 [JlF, elettrolitico 25 V 

C 4 g = 160 {jlF, elettrolitico 25 V 

C 49 = 8 \xF, elettrolitico 350 V — 10/-|- 30 % 

C50 =12,5 (jlF, elettrolitico 150 V —IO/-I- 30 % 

C52=12,5 IJlF, elettrolitico 150 V —10/+30% 

C 53 =12,5 p,F, elettrolitico 150 V — 10/+ 30 % 

C54 =12,5 iJiF, elettrolitico 1 50 V — IO/+ 30 % 

Trasformatori 

Trj: vedi fig. 4 

Lampada 

Xi = 6,3 V/50 mA 

Diodi 

D 7 = OA 202 
Da = OA 202 
D, = BY 100 
D,o = OA 202 
D„ = OA 202 


opportuno raddrizzamento, passate alla 
griglia del vidicon, dove produrranno una 
riduzione della corrente anodica fino al 
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Fig, 5 - Collegamenti da effettuare allo zoccolo del 
vidicon impiegato nella telecamera a transistori. 


ristabilimento dell'equilibrio. In questo ca¬ 
so, la riduzione della tensione agli estremi 
di R47 più prodotta dalla corrente 
anodica, è, in termini assoluti, di tanto su¬ 
periore alla tensione di riferimento di 
quanto necessario per produrre la ten¬ 
sione negativa di griglia corrispondente a 
questa corrente anodica. L'ampiezza della 
corrente anodica, di cui la corrente del 
fascetto è una frazione proporzionale, vie¬ 
ne regolata mediante il resistore variabile 
R47. Il campo si estende da circa 0,1 a 
0,6 mA. 


Stabilizzazione della corrente 
di fecalizzazione 

Per stabilizzare la corrente di fecalizza¬ 
zione contro le fluttuazioni nel valore della 
resistenza della bobina pr*bdotte dalle va¬ 
riazioni della temperatura, questa bobina 
di fecalizzazione viene collegata in serie 
al transistore T12, la cui base viene a sua 
volta connessa alla tensione stabilizzata 
di —15 V. II resistore di emettitore R44 
assicura la reazione in c.c. 

La corrente di 10 mA che scorre in 
questa catena polarizza inoltre il diodo 
Zener Z3 impiegato nei controllo della cor¬ 
rente del fascetto. 


L'alimentazione stabilizzata di —15 V 
100 mA 

Dall'unità di alimentazione di fig. 4 si 
si ricava una tensione di 20 V filtrata ma 
non stabilizzata. I due transistori Ttó e 
Tn collegati in parallelo risultano a loro 
volta collegati in serie rispetto alla cor¬ 
rente di alimentazione; sono provvisti di 
due resistor] di emettitore separati (R37 e 
per cui in ogni transistore passa metà 
deila corrente di alimentazione. 

Ciò ha il vantaggio di poter livellare, 
separatamente ed efficientemente median¬ 
te C23 e C24, la tensione di alimentazione di 
ciascuno di questi transistori. Di conse¬ 
guenza, la tensione massima che può veri¬ 
ficarsi tra emettitore e collettore di questi 
transistori può essere ridotta, tutto a van¬ 
taggio di una diminuzione della dissipa¬ 
zione e quindi del calore. Il diodo Zener 
Z2 fornisce la tensione di riferimento; il 
transistore T9 amplifica la differenza di 
tensione tra questa tensione di riferimen¬ 
to e quella presente nel punto di giun¬ 
zione di R33 con R34 e passa questa diffe¬ 
renza di tensione amplificata « in reazio¬ 
ne » alle basi dei transistori in serie alla 
alimentazione. Entrambi i transistori Tio 
e Tu devono essere muniti di dissipatore 
di calore. 
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DATI TECNICI DELL'UNITÀ DI DEFLESSIONE 

Si +$2 = 850 [XH; 53 + 54=160 ^; S5 = 6000n 


Le tensioni per Talimentazione del vidicon 

Una tensione continua di circa 320 V, 
dopo essere stata filtrata da Rsg e C 25 
viene applicata ai primo anodo G 2 del vi¬ 
dicon. Per impedire che le fluttuazioni 
della tensione di rete influiscano sulla fo- 
calizzazione, gli elettrodi focalizzatori G 3 
e G 4 del vidicon vengono alimentati da 
una sorgente di tensione stabilizzata for¬ 
mata da tre piccoli tubi al neon. 

La fecalizzazione vi^e regolata dal re¬ 
sistere variabile R 41 . R 40 e C 26 provvedono 
a filtrare ulteriormente la tensione di fe¬ 
calizzazione. Siccome gli elettrodi G 3 e G 4 
sono i più importanti « antipoli » delLelet- 
trodo del segnale agli efFetti delle alte 
frequenze, il condensatore C 26 nelLampli- 
ficatore video viene portato a massa per 
impedire che in tutto il canale amplifica¬ 
tore video si verifichino oscillazioni pa¬ 
rassite. 


Unità 4 - SEZIONE ALIMENTATRICE 

In fig. 4 è riportata la sezione alimen- 
tatrice. Nel prototipo da noi realizzato, 
questa sezione, incluso il trasformatore, 
è sistemata al di sotto delle telecamere. 
Il primario del trasformatore è collegato 
ad un cambiatensioni per 110 , 125, 145, 
200, 220, 245 V, 

L'avvolgimento secondario di 2 x 17 V, 
100 mA, fornisce la tensione stabilizzata 
di — 15 V dell'unità 3, previo raddrizza¬ 
mento dell'onda completa ad opera dei 
diodi D 7 e Dg. 

Un terzo avvolgimento fornisce la ten¬ 
sione di 6,3 V per il filamento del vidicon 
e per la lampada spia (50 mA), e cioè in 
tutto 150 mA. 

Un quarto avvolgimento di 220 V, 2 mA, 
'dopo un raddrizzamento in mezza onda 
ad opera di D 9 fornisce una tensione di 
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TENSIONI E CORRENTI DELLA TELECAMERA 



Transistori 

Tensione 

4 

Corrente 
dì riposo 

Forma d'onda 

Ampiifìcatore video emettitore 





AF 125 emettitore 

T, 

3 V 



collettore 


11,7 V 

0,64 mA 


AF 125 collettore 

T 2 

6 V 

2,3 mA 


AF 125 emettitore 

T3 

5,88 V 

4,38 mA 


AF125 emettitore 

Ta 

6 V 


col lettore 


10 v 

1,5 mA 


AF118 emettitore 

Ts 

9,5 V 

16 mA 


Oscillatore modulatore 





AF 124 base 

T 6 

2,1 V 



Controllo automatico 
del segnale 





ASY 74 emettitore 

Tj 

8,6 V 



collettore 


0,2 V 



Stabilizzazione della corrente 
di focalizzazione 





AC 128 emettitore 

r,2 

15 V 



collettore 

36 V 

10 mA 


Deflessione di quadro 





AC 128 emettitore 

T„ 

4,4 Vpp 


Dente di sega positivo a 50 Hz 

A04 28 collettore 

T,5 

2,2 Vp.p, 


Dente di sega negativo a 50 Hz 

ASY 74 emettitore 

Ti 6 

13,8 Vpp 



AC 128 collettore 

Ti7 

3,1 Vpp. 


Dente di sega positivo a 50 Hz 

emettitore 


2 Vpp 


Dente di sega negativo a 50 Hz 

Mescolatore dello spegnimento 





AF 126 collettore 

Tib, Ti9 

13,8 Vpp 


Impulsi mescolati positivi' di 
spegnimento 

Deflessione dì riga 





AF 126 emettitore 

T 2 C 

5,2 Vp p 


Dente di sega positivo a 
15625 Hz 

ASY 77 collettore 

Mescolatore dei sincronismi 

T 21 

48 Vp p 


Impulsi a 15625 Hz negativi 

AF 126 collettore 

T 22 

5,2 Vpp 


Impulsi positivi mescolati di 





sincronismo 


+ 320 V per ralimentazione del vidicon. 

Infine, un quinto avvolgimento (85 Vgff. 
10 mA), previo raddrizzamento mediante 
Dio e Dn in serie e dopo opportuno li¬ 
vellamento fornisce una tensione di 


— 100 V per la corrente di fecalizzazione 
del vidicon. 

In fig. 5 sono riportati schematicamente 
i collegamenti da effettuare allo zoccolo 
del vidicon. ^ ^ 

(Da «Application Information» N. 425) 
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VIA SICURA 
CON 




BOLZANO P.zza Cristo Re, 7 Tel. 35 580 

FERRARA Via IV Novembre, 19 Tel. 39 270 

destre Venezia) Ca' Rossa, 21/B Tel, 957541 

PADOVA Via Alberto da Padava Tel. 57015 

PORDENONE 
ROVIGO 
TRIESTE 
UDINE 


P zza Duca D'Aosta Tel. 28 27 


Via Porta Adige, 24 Tel. 22 256 
Salita dei Montanelli, 1 Tel. 44 449 
Via Marangoni, 87-89 Tel. 55974 


VERONA 


Vicolo Cieco del Parigino, 13 Tel, 32 364 


VICENZA 


Contra mure Porta nuova, 8 Tel. 35 963 


org^anizzazione 


per le tre Venezie 






TACHIMETRO 

ELETTRONICO 


Si descrive un semplice tachimetro per la determinazione del numero di giri delle autovetture. Lo 
schema riportato deve essere considerato come uno schema di principio e perciò viene dato a titolo 
puramente indicativo. 

Nel corso deirarticolo sì descrivono i vari metodi per la calibrazione deirapparecchiatura. 


i^[l tachimetro elettronico (contagiri) 
permette di rilevare il numero di giri di 
un motore ad accensione elettrica diret¬ 
tamente su uno strumento di misura sen¬ 
za che sia necessario apportare delle mo¬ 
difiche speciali sul veicolo. 

Il tachimetro è collegato alTavvolgi- 
mento primario della bobina vicino al 
contatto ruttore. La tensione di alimen¬ 
tazione per il circuito transistorizzato è 
fornita dalTaccumulatore del veicolo. La 
potenza assorbita è estremamente bassa 
in quanto Tintensità della corrente non 
è che di 6 mA. 


Descrizione del circuito 

La parte essenziale del montaggio con¬ 
siste di un multivibratore monostabile, 
che viene eccitato dagli impulsi di accen¬ 
sione provenienti dalfavvolgimento pri¬ 
mario della bobina. 


Il valore degli impulsi può essere re¬ 
golato con il potenziometro da 50 kn 
che costituisce, con la resistenza da 10 kn 
e il condensatore da 0,047 p,F, una rete 
integratrice. 

A seconda delia natura dell'installazio¬ 
ne elettrica del veicolo, gli impulsi di 
accensione integrati sono applicati alla ba¬ 
se del transistore AC 125 o a quella del 
BCZ 11. Si utilizza uno dei condensatori 
Ci e C 2 , a seconda del tipo di veicolo. Per 
i veicoli in cui il polo negativo dell'accu¬ 
mulatore è collegato a massa, si impiega 
il condensatore Ci (5,6 nF) gli impulsi 
positivi pervengono allora alla base del- 
l'AC 125. Se il polo positivo dell'accumu¬ 
latore è collegato a massa, si utilizza il 
condensatore C 2 (33 nF) e gli impulsi ne¬ 
gativi sono applicati alla base di BCZ 11. 

Il multivibratore propriamente detto è 
costituito dai due transistori con le loro 
resistenze di base, di collettore e d'eniet- 
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Fig. 1 - Schema elettrico del tachimetro a transistori; lo strumento di misura è a quadrante, da 1 mA 


COMPONENTI 


Condensatori 

^ Potenziometri di regolazione 

Ci ( * ) =5,6 nF pin-up 

1 50 kfi 

C 3 ( * ) = 33 nF poliestere 

100 kfl 

(*) Il polo negativo dell'accumulatore è messo a 
terra: collegare Ci. Il polo positivo dell'accumulatore 

Transistori 

è messo a terra: col legare C 2 . 

AC 125 al germanio 

BCZ 1 1 ai silicio 

Resistor! 

Diodo 

Tutti i resistor! sono da 1/4 W a carbone 1 

BZ 100 al silicio 


titore e dal condensatore da 0,047 ijlF, 
montato sulla base del primo transistore 
e sul collettore del secondo. Gli impulsi 
forniti dal multivibratore sono stabiliz¬ 
zati per mezzo del diodo di riferimento 
BZ 100. Lo strumento di misura indica il 
valore medio della corrente di collettore 
del transistore al silicio BCZ 11. Questo 
tipo di transistore offre i vantaggi se¬ 
guenti: la corrente « residua » del collet¬ 
tore (Ico) è così debole che si può tra¬ 
scurare. 

Per questo fatto, il tachimetro non de¬ 
via più quando il motore si arresta. Quan¬ 
do il numero dei giri del motore è troppo 
basso, il numero degli impulsi forniti dal 


multivibratore sarà ridotto. Per questo 
fatto l'intensità media della corrente che 
attraversa Io strumento di misura sarà 
anch'essa debole. Quando il motore co¬ 
mincia a girare a una velocità maggiore, 
il numero di impulsi aumenta proporzio¬ 
nalmente al numero dei giri. Lo strumento 
di misura indica allora un valore propor¬ 
zionalmente maggiore. 

Il condensatore elettrolitico da 1000 \xF 
impedisce all'indice dello strumento di di¬ 
ventare instabile ad un numero di giri 
ridotto o che varia rapidamente. Per evi¬ 
tare che degli impulsi perturbatori rag¬ 
giungano il multivibratore insieme alla 
tensione di alimentazione fornita dall'ac- 
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cumulatore, si collega il condensatore da 
400 |jiF e la resistenza da 27 f2 (nel caso 
di un accumulatore da 6 V) o di 1000 
(nel caso di un accumulatore da 12 V). 

Grazie alTinfluenza stabilizzatrice che 
il diodo di riferimento esercita sugli im¬ 
pulsi, non è più necessario stabilizzare la 
tensione di alimentazione, quest'ultima 
può variare entro limiti normali senza che 
ne risulti una indicazione errata. 

Tipi di motori 

Riguardo ai motori, si possono distin¬ 
guere i tipi a due tempi e quelli a quat¬ 
tro tempi. Nei motori a due tempi, l'ac¬ 
censione in ciascun cilindro avviene ad 
ogni giro, essendo ciascuna corsa attiva. 
Nei motori a quattro tempi, ai contrario 
non avviene che una sola accensione ogni 
due giri, in quanto, in questo tipo di 
motore, è attiva solamente la seconda 
corsa. 

Fanno eccezione a questa regola i mo¬ 
tori quattro tempi a due cilindri, in cui 
la maggior parte non hanno il distribu¬ 
tore, come per esempio le Citroen 2 CV e 
BMW 700. In questi l'accensione avviene 
ad ogni giro. 

Di conseguenza il ruttore trasmetterà 
lo stesso numero di impulsi di quando si 
utilizza una sola bobina e un distributore 
come per esempio nelle DAF. 

La formula seguente permette di cal¬ 
colare in modo semplice quanti impulsi 
di accensione si producono ogni secondo 
a un dato numero di giri, per un deter¬ 
minato motore: 

n X c 
60 X a 


dove: i = numero d'impulsi al secondo 
n = numero di giri al minuto 
c = numero di cilindri 
a = numero di giri per accensio¬ 
ne: 1 nei motori a due tempi 
e 2 nei motori a quattro tempi. 

Siccome il numero di giri è determi¬ 
nato per minuto e il numero degli impulsi 
per secondo, il denominatore compren¬ 
de ancora il fattore 60 per rendere i due 
dati uguali. 

Per i tipi di motori più comuni e il 
loro numero di gìri massimo, la tabella 1 
dà i numeri già calcolati degli impulsi, 
arrotondati a numeri interi. 

Regolazione 

Per regolare il tachimetro sul numero 
di giri voluto, si può procedere in diversi 
modi. Secondo gli strumenti di misura 
di cui si dispone, si può scegliere uno dei 
metodi seguenti: 

Regolazione con: 

a) un generatore di onde quadre 

b) un generatore BF con circuito 
ausiliare 

c) un trasformatore (6,3 V di se¬ 
condario) con circuito ausiliare 

d) un rapporto velocità/numero di 
giri indicato dal fabbricante (il numero 
di giri è spesso indicato per'60 km/h in 
presa diretta). 

La precisione della regolazione sarà 
maggiore con gli apparecchi citati nel 
punto a e b mentre il rischio di una im¬ 
precisione sarà maggiore con il metodo 


TABELLA 1 


Numero di girl massimo 

5000 giri/mìn 

6000 giri/mìn 

8000 glrì/min 

1 cilindro - 2 tempi 

83 

100 

133 

2 cilindri - 2 tempi 

167 

200 

267 

3 cilindri - 2 tempi 

250 

300 

400 

2 cilindri - 4 tempi 

83 

100 

133 

4 cilindri - 4 tempi 

167 

200 

267 

6 cilindri - 4 tempi 

250 

300 

400 

8 cilindri - 4 tempi 

333 

400 

533 
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rìg. 2 - Circuito ausiliario per la formazione delle 
onde quadre. 


indicato in d. La regolazione effettuata 
con un trasformatore come è indicato in 
c fornisce un compromesso accettabile. 
Inoltre, la qualità e la sensibilità dello 
strumento di misura sono molto impor¬ 
tanti per ottenere dei buoni risultati. 

Per la spiegazione dei diversi metodi, 
si parta da un tipo di motore normale: 
4 tempi, 4 cilindri, numero di giri mas¬ 
simo circa 5000 al minuto. Si regola il con¬ 
tatore su un numero di giri massimo di 
6000 per evitare che l'indicazione massima 
non si trovi all'estrema destra della scala 
dello strumento di misura. Prima di co¬ 
minciare la regolazione, è raccomandabile 
esaminare se le resistenze nella parte con¬ 
duttrice della tensione d'alimentazione, i 
condensatori Ci e C 2 rispettivamente, cor¬ 
rispondono al sistema elettrico del veicolo 
in gioco. 

a) Regolazione con un generatore d'onde 
quadre 

La molla della piastrina del ruttore tra¬ 
smette 200 impulsi al secondo quando un 
motore 4 tempi, 4 cilindri gira a 6000 giri 
al minuto. Per questa ragione, un genera¬ 
tore di onde quadre è regolato su una 
frequenza di 200 Hz. ' 

L'impulso prelevato dal generatore è 
applicato ai punti A e B del tachimetro. 
Per la tensione di uscita del generatore 
di onde quadre, si sceglie un valore tale 
che lo strumento di misura indica esat¬ 
tamente il valore nominale. 

Con il potenziometro da 100 kll rego¬ 
lare poi il contagiri in modo che l'indice 
indichi « 6000 giri ». Se la graduazione 
della scala è adattata al numero dei giri, 


questa è allo stesso tempo la deviazione 
massima dell'indice. 

Siccome il tachimetro è incorporato nel 
veicolo, il valore dell'impulso è regolato 
con il potenziometro da 50 kfl di modo 
che lo strumento di misura devia esat¬ 
tamente del massimo. Per un motore a 
velocità costante, questa deviazione cor¬ 
risponderà a 500-800 giri. Quindi si esa¬ 
mina se, quando si accelera, il valore in¬ 
dicato dall'indice dello strumento aumen¬ 
ta nella stessa misura del numero di giri. 
Se, a un numero di giri così elevato, l'in¬ 
dice tende a indicare un valore meno ele¬ 
vato, si regolerà ancora il potenziometro 
da 50 kn, perchè il valore dell'impulso 
trasmesso dal ruttore può diminuire leg¬ 
germente da un numero di giri così ele¬ 
vato, 

b) Regolazione con un generatore BF 

Il contagiri non reagisce con una ten¬ 
sione sinusoidale coriie quella fornita da 
un generatore BF. Così sì da a questa ten¬ 
sione la forma dì un'onda quadra perchè 
corrisponda meglio all'impulso trasmesso 
dal ruttore. A questo scopo, si può utiliz¬ 
zare il circuito ausiliario mostrato in fìg.2. 
Questo circuito dà alla tensione sinusoi¬ 
dale la forma di un'onda quadra. Le resi¬ 
stenze utilizzate possono essere del tipo 
a 1/4 W. Il segnale proveniente dal gene¬ 
ratore BF è applicato ai capi a e b del 
circuito ausiliario. Si può prelevare l'onda 
quadra ai capi a e b (dove b è il polo 
positivo della tensione di alimentazione). 
Per il resto il tachimetro può essere rego¬ 
lato nel modo descritto in a. 

c) Regolazione con un trasformatore 

È ugualmente possibile effettuare delle 
regolazioni con un trasformatore che for¬ 
nisce una tensione di circa 6 V. Questa 
tensione deve essere applicata al circuito 
ausiliario nei modo descritto. In questo 
caso la frequenza è dì 50 Hz e non dì 
200 Hz, come nel caso del metodo, de¬ 
scritto nei punti a e b. Essendo la fre¬ 
quenza invariabile, la deviazione dello stru¬ 
mento dì misura non deve essere rego¬ 
lata così al massimo, ma a un numero dì 
giri corrispondente a 50 impulsi. 
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ALTOPARLANTI 

SERIE MUSICAL 


sigla 

dell’altoparlante IREL 


una lettera indica la serie e individua cosi 
il tipo di curva di risposta , 

uno o due numeri indicano in centimetri 
il diametro dell’altoparlante circolare op¬ 
pure i diametri dell’altoparlante ellittico ; 

l’ultimo numero indica l’energia magne¬ 
tica in mWs. 


IREL 



ME/25/381 

Potenza: 8 W 
Impedenza: 8 ohm 
Induzione: 12.800 


Frequenza di risonanza: 80 HZ 
Gamma utile: 60 -f- 10.000 



La serie Musical comprende altoparlanti per com¬ 
plessi « alta fedeltà », e precisamente : 

Tweeter (MT) per la riproduzione delle frequenze 
atte; 

Woofer (MW) per la riproduzione delle frequenze 
basse ; 

Extended Range (ME), gamma estesa. 










®IREL 


Industrie radio elettriche liguri; via leopardi 27 -milano(italia) 
telefoni: 897.660 - 898.361 - 867,058 indirizzo telegrafico: IRELUC 





























































































TABELLA 2 


Numero di giri massimo 

5000 glH/min 

6000 giri/min 

8000 giri/min 

1 cilindro - 2 tempi 

2500 

3000 

4000 

2 cilindri - 2 tempi 

1250 

1500 

2000 

3 cilindri - 2 tempi 

833 

1000 

1333 

2 cilindri - 4 tempi 

2500 

3000 i 

4000 

4 cilindri - 4 tempi 

1250 

1500 

2000 

6 cilindri - 4 tempi 

833 

1000 

1333 

8 cilindri - 4 tempi 

625 

750 

1000 


M potenziometro da 100 kD, deve essere 
regolato in modo che Tindice dello stru¬ 
mento di misura indichi un valore corri¬ 
spondente a 50 impulsi d'accensione che 
nel caso considerato corrispondono a: 

50/200x6000 — 1500 giri al minuto 

Nella tabella 2 sono riportati i numeri 
di giri corrispondenti già calcolati. 

La regolazione si deve effettuare con 
molta precisione, perchè alla deviazione 
totale dello strumento di misura, un er¬ 
rore commesso in questo modo si traduce 
in un errore molto maggiore (in questo 
caso 4 volte). Questo metodo è dunque 
un po' meno preciso dei precedenti. 

Per il resto, la regolazione si può ef¬ 
fettuare nello stesso modo descritto in a. 

d) Regolazione basata sul rapporto cono¬ 
sciuto km-gìri/minuto 

Quasi tutti i fabbricanti di veicoli ind-i- 
cano il numero di giri per una velocità 
determinata in presa diretta. 

Esempio; il motore di un determinato 
veicolo che va a 60 km/h gira a 2500 
%iri/minuto in presa diretta. Alla velocità 
di 120 km/h questo numero di giri sarà 
allora di 5000. ^ 

Il tachimetro deve essere regolato da 
un passeggero lungo il percorso. Come 
indica il paragrafo a si regola il valore 
dell'impulso per mezzo del potenziometro 
da 50 kfì. Per una velocità costante di 
60 km/h, si regola il potenziometro da 
100 k^ di modo che lo strumento di 
misura indichi 2500 giri/minuto dopo di 
che si può controllare l'indicazione a una 
velocità di 120 km/h. All'occorrenza si 


può ancora regolare leggermente il poten¬ 
ziometro da 50 kn. 

Siccome, con questo metodo, la preci¬ 
sione del tachimetro del veicolo è deter¬ 
minante per una calibrazione corretta del 
contagiri, questo metodo è meno preciso 
in quanto uno scarto del 10 % si presenta 
regolarmente nei tachimetri installati sui 
veicoli. 

Osservazioni 

Nel caso di un motore due tempi - 3 ci¬ 
lindri (per esempio DKW) munito di tre 
ruttori e di tre bobine, non è più suffi¬ 
ciente prelevare gli impulsi di una di esse. 
Per eliminare le influenze perturbatrici, gli 
impulsi devono essere prelevati da tutte 
le bobine, A questo scopo si procede con¬ 
formemente allo schema di fìg. 3. Si col¬ 
lega al primario di ciascuna bobina un 
condensatore da 0,033 [xF (tensione di 
lavoro 400 V). Gli altri fili dei condensa- 
tori sono collegati tra di loro e mandati 
al tachimetro per mezzo di una resistenza 
da 10 kn. 

Può avvenire che, di conseguenza agli 
scarti che presenta un tipo determinato 
di strumento di misura, la deviazione rpas- 



Fig. 3 - Modifica da apportare allo schema nel caso 
di un motore 2 tempi 3 cilindri. I condensatori 
Ci - C 2 - C 3 sono da 33 nF - 400 V. 
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sima non si possa realizzare con una fre¬ 
quenza d'impulsi di 400 Hz. Si può allora 
ridurre la resistenza da 18 kfì a 15 kO 
oppure alToccorrenza a 12 kn, ma non a 
un valore inferiore a questo. 

Se lo strumento presenta degli scarti 
notevoli o il numero di giri è troppo 
elevato (la frequenza è maggiore di 
400 Hz), potrà essere necessario montare 


una resistenza in parallelo con lo stru¬ 
mento di misura. 

Il valore di questa resistenza dipende 
dal tipo di strumento utilizzato, è dunque 
impossibile indicare il suo valore esatto. 
Questa non deve essere però inferiore alla 
resistenza interna dello strumento di mi¬ 
sura. 

( Da « Techniques Nouvelles » ) F. T. 
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SCRinURA 

LUMINOSA 


Descriviamo brevemente il principio di funzionamento del metodo usato per effettuare delle scritte 
luminose per mezzo di lampadine e di fotocellule al solfuro dì cadmio; riportiamo qui il solo principio 
di funzionamento ripromettendoci di dare in seguito informazioni più complete su questo interessante 
argomento. 


■iSS i può definire questo metodo di 
scrittura luminosa come un insieme di fo¬ 
tocellule e di lampadine per la realizza¬ 
zione di relè. La fotocellula RPY 18, al sol¬ 
furo di cadmio è particolarmente indi¬ 
cata per questa funzione e di conseguen¬ 
za, essa permette il montaggio di appa¬ 
recchiature molto economiche. 

È facile realizzare dei relè molto a buon 
mercato e di funzionamento sicuro po¬ 
nendo, in contenitori completamente iso¬ 
lati dalla luce, una lampada e una o più 
fotocellule RPY 18. 



Fig, 1 - Fotocellula in oscurità, Tanriperonnetro non 
devia. 


in effetti, una fotocellula si può com¬ 
portare come un contatto elettrico, essa 
lascia o non lascia passare la corrente a 
seconda che venga o no colpita dalla luce. 

Questo tipo di relè presenta un certo 
numero di vantaggi sui relè tradizionali: 

— Una maggiore durata di vita; le foto¬ 
cellule si possono usare in numerosis¬ 
sime installazioni di sicurezza (con¬ 
trollo di fiamma dei bruciatori, per 
esempio). È noto che le lampadine sur¬ 
voltate hanno una durata di vita molto 
elevata. 



Fig. 2 - Fotocellula illuminata, l'amperometro segna 
il passaggio di corrente. 
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— Assenza di rumore durante il funzio¬ 
namento. 

— Funzionamento con basse tensioni. 

^— Assenza di effetti interferenti RF. 

— Facile realizzazione. 

— Possibilità di montaggio molto com¬ 
patta su circuito stampato. 


tato per il comando delle insegne pubbli¬ 
citarie luminose » lettere traccianti. Ripor¬ 
tiamo ora il principio di montaggio. La 
parte principale di un relè fotoelettrico è 
la fotocellula al solfuro di cadmio RPY 18. 
Quando essa è in oscurità, la sua resi¬ 
stenza è molto grande. L'amperometro 


Fìg. 4 - Circuito elei re\é fotoelettrico e 
j più 


a d g k 



-+ -- 1 - -+ - + 


Nel disegno riportato a fianco del titolo 
si vede un esempio di realizzazione pra¬ 
tica dell'apparecchiatura formata dalla fo¬ 
tocellula RPY 18 e dalla lampadina (per 
esempio: da 12 V, 0,72 W). 

A titolo di esempio, descriviamo un 
montaggio, utilizzante questi relè proget- 


collegato in serie alla fotocellula non de¬ 
via (fìg. 1 ). 

Quando la superfìcie sensibile della foto¬ 
cellula viene illuminata, la sua resistenza 
dirninuisce considerevolmente e l'arppe- 
rometro indica una corrente piuttosto ele¬ 
vata (fìg. 2). 
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Fig. 6 - Complesso di comando per sala di spettacoli. 


Questo significa che se si sostituisce 
l'annperometro con una o due lampadine, 
la fotocellula permette, a seconda che que¬ 
sta sia accesa o no, di illuminarsi o no 
(fìg. 3). 

in questo modo, è possibile disporre 
le lampadine e le fotocellule al solfuro di 
cadmio come mostrato in fig. 4. Le lam¬ 
padine a, d, g, k, di questa figura sono 
delle lampade per pannelli luminosi da 
40 V, 2,5 W. Le lampadine a e b montate 
in serie sono accese per mezzo dell'inter¬ 
ruttore S. Quando la lampadina b è acce¬ 
sa, illumina la fotocellula c, che a sua 
volta permette l'accensione detle lampa¬ 
dine d ed e. La lampadina e è accesa, la 
fotocellula f accende allora le lampadine 


g e h e così di seguito fino alla fine del 
pannello luminoso. 

Quando l'ultima lampadina è accesa es¬ 
sa comanda a sua volta una fotocellula 
che eccita un relè, il quale toglie la 
corrente (interruttore S) e il ciclo può 
ricominciare. 

Come mostra la fìg. 5, si dispongono 
le lampadine a, d, g, k ecc., a seconda 
delle lettere idei testo che si vuole pre¬ 
sentare al pubblico. Si ottiene così una 
iscrizione di questo testo con un effetto 
tracciante. La velocità di accensioijìe del¬ 
le lampadine è di 25 al secondo. L'effetto 
ottenuto è perfettamente conveniente per 
ottenere un effetto pubblicitario. 

La fìg. 6 mastra un complesso di co¬ 
mando realizzato per una sala di spetta¬ 
coli. Esso permette, grazie a una matrice 
di connessioni, di cambiare rapidamente 
il testo luminoso. In questo caso, un relè 
fotoelettrico è sufficiente, in media, per 
comandare 3 lampadine. Il complesso 
comprende un alimentatore da óO V che 
comprende un interruttore statico equi¬ 
paggiato con thyristor. Sul banco supe¬ 
riore un telaio di prova permette a una 
persona, non specializzata di controllare 
l'installazione in pochi secondi ed even¬ 
tualmente, di effettuare sia il cambio di 
una lampadina sul pannello, sia il cam¬ 
bio di una piastra del relè. 

Dati tecnici della fotocellula RPY 18 

Tensione di utilizzazione max: /O V 
Potenza dissipata: 500 mW 
Resistenza in oscurità: > 10 Mn 
Resistenza a 50 Lux-: 250 D. 

F.T. 


ECCO COSA VI HA DATO “SELEZIONE RADIO - TV„ NEL 1965 
12 NUMERI = 1878 PAGINE 

ECCO 1878 BUONE RAGIONI 
PER ABBONARSI 
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CIRCUITI 

A TRANSISTORI 

% 

PROBLEMI RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE 


Vengono descritti in un rapido esame i principali problemi che si pongono al progettista dei circuiti a 
transistor. In particolare si desidera mettere in evidenza il significato di quelle caratteristiche, tipiche 
dei transistor, che maggiormente, differenziano Questi ultimi dalle valvole termoioniche. Tra ì problemi 
direttamente connessi alla progettazione dei circuiti transistorizzati, viene richiamata l'attenzione in 
particolare su quello riguardante il comportamento termico dei semiconduttori. In relazione a questo 
fenomeno, viene descritto il criterio di dimensionamento di uno stadio finale di potenza (classe A) 
ed esaminato in fórma qualitativa, sempre dal punto di vista termico, il comportamento dei transistor 
nei circuiti di commutazione. 


quando, oltre una decina di anni 
fa, il transistor ha fatto la sua connparsa nei 
primi circuiti elettronici, il progettista che 
aveva una certa familiarità con i circuiti a 
valvole, si è trovato di fronte ad una serie 
di problemi che, pur non essendo di dif¬ 
fìcile soluzione, gli hanno imposto di mo¬ 
dificare i criteri secondo i quali era solito 
affrontare il progetto di un circuito elet¬ 
tronico. 

Tenteremo di esporre qui di seguito, in 
forma riassuntiva, quelle caratteristiche che 
maggiormente mettono in evidenza Ìl di¬ 
verso comportamento dei transistor rispetto 
alle valvole termoioniche. 


1. Il transistor come amplificatore di se^ 
gnali alternativi 

La fondamentale differenza tra i transi¬ 
stor e le valvole, visti entrambi come am¬ 
plificatori, crediamo che si possa riassu¬ 
mere come segue. 

Sostanzialmente, mentre per le valvole 
si tiene conto dell'eventuale accoppiamen¬ 
to del circuito d'ingresso con quello di 
uscita (attraverso le capacità interelettro- 
diche) soltanto per frequenze di funzio¬ 
namento relativamente elevate, con i tran¬ 
sistor tale fenomeno va tenuto presente 
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Fig. 1 - Andamento generico di una funzione y =f (t) 
nel tempo. 

a = limite massimo non superabile del valore medio, 
b = tempo di integrazione. 

anche nel campo delle frequenze foniche. 
Infatti la struttura interna continua dei 
transistor è causa di una inevitabile in¬ 
terazione del segnale alTingresso su quel¬ 
lo di uscita e viceversa. 

Pertanto la valvola si considera gene¬ 
ralmente un amplificatore di tensione e 
viene esaminata come amplifìcatrice di 
potenza, con impedenza d'ingresso fini¬ 
ta, solo quando la frequenza del segnale 
è tanto elevata da non consentire più di 
trascurare l'influenza del tempo di transi¬ 
to degli elettroni e delle capacità intere- 
lettrodiche. I transistor invece, dato il va¬ 
lore relativamente basso dell'impedenza 
d'ingresso ed il non completo isolamento 
tra i circuiti d'ingresso e di uscita, anche 
nel campo delle basse frequenze, devo¬ 
no essere considerati come amplificatori 
di potenza non unilaterali. 

Il tecnico dovrà pertanto disporre, per 
il progetto di amplificatori per deboli se¬ 
gnali, dei quattro parametri caratteristici 
(solitamente vengono dati i parametri ibri¬ 
di hij per le frequenze basse ed i para¬ 
metri yij per le alte frequenze) e del va¬ 
lore del fattore di rumore F. Ovviamente, 
nel caso di amplificatori di segnali forti, 
o comunque tali da interessare un largo 
tratto delle caratteristiche di ingresso e 
di uscita, i parametri di cui sopra, gene¬ 
ralmente definiti per un punto particolare 
della caratteristica e validi per un intorno 


molto stretto, perdono di significato. La 
differenza sostanziale tra le valvole ed i 
transistor resta, anche in questi casi, quel¬ 
la sopra accennata. 

1.1 Fattore di rumore 

Abbiamo detto nel paragrafo preceden¬ 
te che è necessario conoscere anche il 
fattore di rumore F. Con ciò non si in¬ 
tende affermare che tale esigenza sia una 
prerogativa esclusiva dei circuiti a tran¬ 
sistor. Infatti fondamentalmente il signi¬ 
ficato che viene attribuito al simbolo F è 
identico sia per le valvole che per i tran¬ 
sistor in quanto che, per definizione (1), 
esso esprime un rapporto fra due gran¬ 
dezze fìsiche che sono indipendenti dalla 
natura specifica deH'elemento che si pren¬ 
de in considerazione. 

Desideriamo tuttavia far presente in 
questa sede che, mentre per le valvole, 
almeno per frequenze non superiori a 
10-20 MHz, il valore della resistenza equi¬ 
valente di rumore (Req) consente di valu¬ 
tare il fattore rumore (od il rapporto se¬ 
gnale/disturbo) entro un vasto campo di 
frequenze, nei transistor si deve tener 
presente che il fattore di rumore non è 
costante e varia con legge diversa a se¬ 
conda dei campo di frequenze considerato. 

Infatti Fo varia in modo inversamente 
proporzionale alla frequenza nel campo 
che va dalle basse frequenze fino ad al¬ 
cune decine di kHz (2)/ Per frequenze 
comprese tra questo limite ed alcune cen¬ 
tinaia di kHz il fattore di rumore rimane 

(1) Il valore di F, viene generalmente dato ad una 
frequenza di 1 kHz, per una larghezza di banda di 
1 Hz, e per una data resistenza Interna del generatore. 
Si definisce come fattore di rumore il rapporto, 
espresso in dB, tra la potenza totale di rumore pre¬ 
sente ail'uscita e quella che ci sarebbe se il transistor 
fosse idealmente privo di rumore. Il che equivale a 
dire che il fattore di rumore esprirpe in dB i! quo¬ 
ziente tra il rapporto segnale/disturbo all'ingresso ed 
il rapporto segnale/disturbo alTuscita. 

(2) Nei transistor costruiti attualmente la frequenza 
limite, al di sotto della quale vale la proporzionalità 
di F ad 1/f, è dell'ordine dei kHz. Anche il fattore di 
rumore, che nei primi transistor a punta di contatto 
saliva a valori di alcune decine di dB, adesso, in alcuni 
tipi speciali, non supera i 2-3 dB. 
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Banco di collaudo per transistor Philips per bassa frequenza. 


costante, per poi ritornare ad aumentare, 
proporzionalmente alla frequenza, al di 
là di una frequenza limite pari a circa 
V fab • fae, dove si è indicata con fae la 
frequenza di taglio con base comune f^^b la 
frequenza di taglio con emettitore comune. 

Quindi, nel campo di più frequente 
utilizzazione, il comportamento del tran¬ 
sistor tende ad avvicinarsi sempre più a 
quello delle valvole, essendo i due limiti 
di frequenza, entro i quali il fattore di 
rumore resta costante, sempre più lontani 
tra loro man mano che migliora la qua¬ 
lità dei transistor messi a disposizione de! 
progettista. 

1.2 Valori massimi assoluti 

Come per le valvole, anche per i tran¬ 
sistor vengono indicati dal fabbricante dei 
limiti massimi per alcuni parametri fon¬ 


damentali (corrente di collettore, tensione 
col lettore-base, tensione col lettore-emetti¬ 
tore, ecc.). In generale detti limiti devono 
essere interpretati come quelli già noti 
delle valvole, nel senso che ciascuno di 
essi' vale preso a se stesso ed è indipen¬ 
dente dai valori che assumono, nelTistante 
che lo si considera, le altre grandezze elet¬ 
triche. Si dovrà tuttavia tener presente 
che, mentre per le valvole il superamento, 
in regime continuo o transitorio, dei limiti 
massimi di cui sopra generalmente ha so¬ 
lo come conseguenza un precoce deterio¬ 
ramento delle caratteristiche della valvola 
stessa, con i transistor si verificano soven¬ 
te rotture improvvise quando vengono su¬ 
perati anche per brevi intervalli di tempo 
i limiti massimi di alcune delle grandezze 
fondamenta|i (per es.: tensione max col¬ 
lettore-emettitore). In ogni caso sarà be¬ 
ne tener presente che in ultima analisi, il 
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Fig. 2 - Transistor polarizzato con partitore di tensione 
in base e resistenza sulTemettitore. 


maggior pericolo per i semiconduttori è 
costituito dalla temperatura o, per me¬ 
glio dire, da tutti quei fenomeni che di¬ 
rettamente o indirettamente possono esse¬ 
re causa di un eccessivo aumento di tem¬ 
peratura anche in un solo punto della 
giunzione (transitori di corrente, riscal¬ 
damenti eccessivi durante l'operazione di 
saldatura, elevata potenza dissipata nella 
giunzione, ecc.). 

Vale la pena di notare ancora che, tra 
le caratteristiche indicate, il valore limi¬ 
te, che è di interpretazione meno imme¬ 
diata, è quello relativo alla massima ten¬ 
sione collettore-emettitore Infatti, mentre 
per le due giunzioni collettore-base ed 
emettitore-base prese separatamente i li¬ 
miti di tensione e di corrente hanno l'i¬ 
dentico significato di quelli comunemente 
indicati per i normali raddrizzatori, quan¬ 
do si considera la tensione massima tra 
collettore ed emettitore si nota che essa 
appare legata alle caratteristiche del cir¬ 
cuito in cui il transistor è montato; in par¬ 
ticolare essa è funzione della impedenza 
inserita tra base ed emettitore. 


Questo particolare argomento è stato 
oggetto di studio ed esperienze da parte 
di diversi autori. Rimandiamo pertanto ai 
due articoli citati in calce (3) coloro che 
fossero interessati ad esaminarlo più da 
vicino. Ci limiteremo quindi a segnalare 
questo fenomeno per sottolineare il fatto 
che, quando si intende utilizzare un tran¬ 
sistor al massimo delle sue prestazioni, si 
dovrà tener presente che, perchè esso sop¬ 
porti senza danno la massima tensione 
ammissibile fra collettore ed emettitore, 
la impedenza posta tra base ed emetti¬ 
tore dovrà essere di valore tanto più bas¬ 
so quanto più alta è la temperatura della 
giunzione. Inoltre sarà in ogni caso pre¬ 
feribile, se appena è possibile, polariz¬ 
zare in senso inverso il diodo base-emet¬ 
titore (quando il transistor non deve con¬ 
durre) con una tensione di valore ade¬ 
guato. Il valore minimo necessario di det¬ 
ta tensione viene solitamente indicato dal 
fabbricante. 

Un altro elemento che compare nella 
indicazione dei limiti massimi non supera¬ 
bili, è il tempo entro il quale deve esse¬ 
re valutato il valore medio della corrente 
massima che può circolare in una giun¬ 
zione. Detto tempo, (denominato tempo 
d integrazione « averaging time ») rappre¬ 
senta rintervaifo massimo di tempo com¬ 
preso tra i (imiti entro i quali si deve in¬ 
tegrare la funzione che rappresenta la 
grandezza elettrica in questione [per es * 
= f (t)]. 

In ogni caso il valore medio di detta 
funzione, valutato nell'intervallo sopra det¬ 
to, non deve superare il limite massimo 
(del valore medio) indicato dal fabbrican¬ 
te. La necessità di precisare il tempo d'in- 
tegrazione per alcune grandezze elettri¬ 
che relative a certi componenti può essere 
meglio compresa con l'esempio che segue. 

La corrente di picco massima di base 
di un transistor è per es. di 125 mA 
mentre il valore massimo consentito per 
la corrente media (valutata entro 20 m sec.) 
è di 20 mA. è evidente che, se si pre¬ 
scindesse dal tempo d'integrazione sopra 

(3) « Transistor Avalanche Voltage » - L. van Biljon - 
Electronic Technology - Febb. '60. « The Junction 
Transistor as a Switching Device » - C. Le Can-Philips 
Technical Library. 
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FINALMENTE 
UN INTERFONICO 
SENZA COLLEGAMENTI 


E C O N 




PREZZO L. 31.000 

DATI TECNICI 

(la coppia) 


Componenti - 4 transistori, 1 diodo 
e 1 raddrizzatore ai selenio. 

Potenza d’uscita del trasmettitore - 
10 mW a lon 

Potenza d'uscita del ricevitore - 
100 mW 

Frequenza - 140 kHz 
Alimentazione - 220 Vca 
Dimensioni - cm 17x13x4 

Basta una presa di corrente per poter comunicare con l’interfonico. 
Questo apparecchio ad onde convogliate che consente di collegare 
luoghi differenti fra loro è particolarmente adatto per uffici, ospe¬ 
dali, scuole, officine, autorimessse, abitazioni, alberghi - può creare 
posti volanti di ascolto e risposta. 


CEATRON 


VIA WILDT, 5 - MILANO - Tel. 285.38.58 




1.3 Deriva termica 



Fig. 3 - Circuito equivalente della fig. 2. 


precisato, la corrente che si potrebbe far 
circolare nella base del transistor potreb¬ 
be essere di 120 mA per un tempo per 
es. di 1 sec. ed essere nulla per un inter¬ 
vallo successivo di 5 sec. Nel tempo com¬ 
plessivo di 6 sec, la corrente media risul¬ 
terebbe pertanto: 

120.1 

- = 20 mA, 

6 

quindi entro i limiti indicati, ma la giun¬ 
zione interna del transistor subirebbe un 
riscaldamento eccessivo. 

Per evitare ciò è pertanto necessario im¬ 
porre un limite al tempo^per cui la gran¬ 
dezza interessata può superare il valore 
medio stabilito, sempre restando ovvia¬ 
mente al di sotto del massimo valore di 
picco. 

Nel caso più generale, quando la gran¬ 
dezza in esame varia secondo una fun¬ 
zione irregolare, può darsi il caso che si 
debba verificare in più punti, eventual¬ 
mente mediante integrazione grafica, che 
il valore medio indicato non venga su¬ 
perato (v. fìg. 1). 


Si può senz'altro affermare che questo 
costituisce il problema per eccellenza dei 
circuiti transistorizzati. Non esiste infatti 
testo sui semiconduttori che non dedichi 
un capitolo a questo argomento. Dobbia¬ 
mo tuttavia osservare che nella bibliogra¬ 
fìa reperibile vengono prevalentemente 
esaminati circuiti anche complessi ma con 
potenze di gioco relativamente modeste, 
per cui le variazioni della corrente di col¬ 
lettore (e dei parametri ad essa legati) 
vengono studiate soltanto come diretta 
conseguenza delle possibili variazioni del¬ 
la temperatura ambiente. 

Quando invece la potenza dissipata in¬ 
ternamente al transistor è tale da causare 
un sensibile aumento della temperatura 
della giunzione rispetto a quella ambien¬ 
te, è evidente che ci si dovrà preoccu¬ 
pare, oltre che di rendere stabile le con¬ 
dizioni di lavoro del transistor come am¬ 
plificatore, di evitare che in ogni caso la 
temperatura della giunzione possa supe¬ 
rare il valore massimo consentito. 

Il problema della stabilità termica del 
transistor, pur riguardando sostanzialmen¬ 
te lo stesso fenomeno, assume aspetti di¬ 
versi a seconda del tipo di circuito che 
viene preso in esame. 

Infatti, nel caso si tratti di amplifica¬ 
tori di segnali alternativi, per bassa od 
alta frequenza, funzionanti con bassi li¬ 
velli di segnale, la stabilità del transistor 
viene studiata con riferimento alTeventua- 
le deriva termica del punto di lavoro sul¬ 
la retta di carico, tenendo presente sia 
l'ampiezza del segnale utile che deve es¬ 
sere amplificato, sia le variazioni che pos¬ 
sono subire i parametri caratteristici del 
transistor (impedenze d'ingresso e di usci¬ 
ta, guadagno di corrente, pendenza) in 
conseguenza delle variazioni della corren¬ 
te di emettitore. 

Quando invece la potenza utile nel ca¬ 
rico è dell'ordine di grandezza della mas¬ 
sima potenza dissipabile nel transistor, si 
verifica generalmente un aumento della 
temperatura della giunzione rispetto a quel¬ 
la ambiente. In questi casi il problema 
della stabilità termica viene esaminato fa¬ 
cendo riferimento quasi esclusivamente al 
valore massimo che può raggiungere la 
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temperatura della giunzione nelle peggio¬ 
ri condizioni di funzionamento previste e 
cioè: temperatura ambiente massima, mas¬ 
sima tensione di alimentazione e combi¬ 
nazione più sfavorevole dei valori dei pa¬ 
rametri del transistor e dei componenti il 
circuito, scelti entro i! loro campo di tol¬ 
leranza. Il circuito verrà di conseguenza 
dimensionato in modo da impedire che il 
riscaldamento provocato dalla potenza dis¬ 
sipata internamente non sia causa di un 
aumento progressivo della temperatura del¬ 
la giunzione (thermal runaway). 

In generale, la stabilità termica dei tran¬ 
sistor montati nei circuiti amplificatori con¬ 
venzionali viene studiata prendendo in 
considerazione quella parte del circuito 
che fa. capo ai terminali di base e di 
emettitore del transistor (v. figg, 2 e 3). 

V. = - E,R,/ (R, + RJ 
Rb = R,.R,/ (R. + RJ 


Si può dimostrare che per la corrente 
di collettore vale con sufficiente approssi¬ 
mazione, la seguente espressione: 

Vb — Vbe 

L = S(|CB0 + -) (1) 

Rb + Re 


in cui: 

Rb H- Re 

S = 3- (2) 

Rb + 3 Re 


Il fattore S viene comunemente deno¬ 
minato fattore di stabilità dello stadio di 
amplificazione. Esso è funzione dei coef¬ 
ficiente di amplificazione di corrente 3 
(aumenta all'aumentare di quest'ultimo) e 
del rapporto Rb/Re (diminuisce al dimi¬ 
nuire di Rb/Re, vedi fìg. 4). 

Con riferimento alla formula (1) si no¬ 
ta anzitutto che le grandezze variabili con 
la temperatura della giunzione sono: il 
coefficiente 3/ corrente di dispersione 
IcBo e la tensione base-emettitore Vbe. Ap¬ 
pare pertanto evidente che, per contenere 
le variazioni di h entro limiti sufficiente¬ 
mente ristretti è necessario che il valore 
dei fattore di stabilità S sia il più piccolo 
possibile. Una volta note le escursioni 
massime dei suddetti parametri variabili 


con la temperatui;a, il diagramma della 
fìg. 4 permette di ricavare il valore che 
deve assumere il rapporto Rb/Re per man¬ 
tenere entro i limiti prefissati le variazioni 
di le. Dalla (1) risulta inoltre che il valore 
di le è determinato quando, oltre al rap¬ 
porto Rb/Re, si è fissato il valore di Re. A 
pari valore di le, quando aumenta Re si 
deve aumentare Vb e quindi diventano 
percentualmente meno rilevanti le varia¬ 
zioni di le dovute alle tolleranze di pro¬ 
duzione della tensione Vbe o alla variazio¬ 
ne di essa con la temperatura. 

In pratica S Vtene scelto di un valore 
compreso fra circa 4 e 20, a seconda del¬ 
le esigenze cui deve soddisfare il circuito 
e tenendo presente che: 1) all'aumentare 
del grado di stabilità diminuisce la po¬ 
tenza utile che si può ricavare da uno sta¬ 
dio (per es. un classe A fìnale o pilota), 

2) diminuisce il rendimento complessivo e 

3) diminuisce, negli stadi accoppiati con 
condensatore, il guadagno complessivo del¬ 
lo stadio a causa della presenza della re¬ 
sistenza Rb in parallelo all'impedenza d'in¬ 
gresso del transistor. 

Sulla base di quanto sopra esposto, è 
possibile stabilire una serie dì formule 
pratiche che consentono di progettare un 
amplificatore con il grado di stabilità de¬ 
siderato. È bene ricordare, a questo pro¬ 
posito, che nel caso di amplificatori per 
segnali a basso livello, i fenomeni che si 



Fig. 4 • Fattore dì stabilità S in funzione del rapporto 
Rb/Re con 3 conne parametro. 
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Fig. 5 - Rappresentazione grafica della potenza dissi¬ 
pata nel transistor montato in classe A. 


cerca di evitare sono essenzialmeflfte due: 
la distorsione che può introdurre lo sta¬ 
dio per la limitazione asimmetrica che può 
subire il segnale, come conseguenza della 
deriva del punto di lavoro, e l'eccessiva 
variazione dei parametri differenziali del 
transistor conseguente alle variazioni del¬ 
la corrente di collettore. 

Negli amplificatori di potenza, l'aumen¬ 
to per effetto termico delia corrente di col¬ 
lettore preoccupa il progettista non tanto 
per i fenomeni sopra accennati, ma per 
la temperatura massima che può raggiun¬ 
gere la giunzione e per l'eventuale ve¬ 
rificarsi del vero e proprio fenomeno del¬ 
l'instabilità termica, in conseguenza del 
quale si può andare incontro alla rapida 
distruzione del transistor stesso. 

Anche per gli stadi di potenza, valgo¬ 
no le considerazioni viste in precedenza 
in quanto l'espressione della corrente di 
collettore che è stata indicata ha carattere 
generale. Si tratta ora di tener presente 
che: 1) l'aumento della temperatura della 
giunzione per effetto della dissipazione 
interna non è più trascurabile come lo è 
quasi sempre nel caso degli amplificatori 
di segnale a basso livello, 2) ogni aumen¬ 
to del grado di stabilità oltre a quello 
strettamente necessario comporta una di¬ 


minuzione sensibile del rendimento com¬ 
plessivo deH'amplifìcatore e della potenza 
utilizzabile dallo stesso. 

Allo scopo di illustrare più da. vicino 
quanto fin qui esposto, ci proponiamo di 
dare qui di seguito delle indicazioni che 
riteniamo possano essere utili nella pro^ 
gettazione degli stadi di amplificazione 
per potenze relativamente elevate. Nel 
nostro caso particolare esamineremo gli 
amplificatori in classe A [un criterio ana¬ 
logo per gli amplificatori in classe B è 
stato illustrato nell'articolo citato in cal¬ 
ce (4)]. 

Consideriamo un transistor montato con 
emettitore comune e avente un carico in 
c.c. (complessivo delle resistenze presenti 
sul ramo del collettore e su quello del¬ 
l'emettitore) che indicheremo con Ree (v. 
fig.' 5). Sia V la tensione di alimenta¬ 
zione e Ktot la resistenza termica risultante 
di quella del transistor e dell'eventuale 
radiatore sul quale è montato. 

Ciò premesso, sappiamo che la tempe¬ 
ratura della giunzione può essere valutata 
in base alla relazione: 

Tj “ Tamb 4" Ktot Re (3) 

in cui: 

Pc = Vie-Recide (4) 

Sostituendo la (4) nella (3) si ottiene: 

Tj = Tamb + Ktot (V le — Ree l^c) (5) 

Nel piano cartesiano (le, Tj) la (5) rap¬ 
presenta una parabola con asse orizzon¬ 
tale che taglia l'asse della temperatura 
nel punto T = Tamb ed il cui vertice ha per 
coordinate: 

Tv (= Tjma,) = Tamb + Ktot / A Ree (6) 

Iv = V/2 Ree (7) 

Dalla (6) si deduce che, indipendente¬ 

mente dal grado di stabilità dello stadio, 
la temperatura massima della giunzione 
potrebbe essere mantenuta al di sotto 

del valore massimo ammissibile sceglien¬ 
do la resistenza Ree di valore opportuno (5). 

(4) «Temperature stabilìty of transistor class B am- 
plifìers » - MULLARD - Technical Communications - 
Volume 3 number 29 - March 1958. 
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Va notato tuttavia che per potenze di 
uscita relativamente elevate, l'impiego di 
una resistenza Ree del valore calcolato co¬ 
me sopra detto limiterebbe oltre il neces¬ 
sario la potenza utile ottenibile con un 
determinato tipq dì transistor. Pertanto 
si presenta in questi casi la necessità di 
valutare in modo più rigoroso il grado 
di stabilità dello stadio di amplificazione 
ed il valore massimo che può raggiunge¬ 
re la temperatura della giunzione. 

Un primo criterio che ci consente di 
valutare le condizioni dì funzionamento 
dello stadio potrebbe essere il seguente (6). 

Dalla (3) si deduce che il coefficiente 
Ktot (= dTj/dPc) rappresenta l'incremento 
che subisce la temperatura della giunzio¬ 
ne per unità di potenza dissipata nel col¬ 
lettore. D'altra parte dalla (4), tenendo 
conto che U è funzione della temperatura 
[v. la (1)] si può dedurre l'espressione di 
un secondo coefficiente X = dPc/dTj che 
esprime l'aumento della potenza dissipata 
al collettore per un grado centigrado di 


aumento della temperatura della giunzio¬ 
ne. Supponendo che la temperatura della 
giunzione subisca, per una causa qualsiasi 
un incremento ATj^, ne conseguirà un in¬ 
cremento della potenza dissipata APc = 
X-ATji che causerà a sua volta un aumento 
di Tj pari a Ktot • A Pc = Ktot - X ■ A Tji. 
Perchè non si verifichi il fenomeno del¬ 
l'instabilità termica sarà perciò necessario 
che il secondo aumento di temperatura 
sia inferiore al primo e cioè: 

ATjg = Ktot ■ X‘ ^ Tjj AJji quindi Ktot ■ X^ 1. 

« 

Soltanto quando K tot ■ X < 1 la serie dei 
successivi incrementi di temperatura è 
convergente ed ha per somma: 

ATi,/(l - Ktot X ). 

In questo caso la temperatura finale 
della giunzione risulta: 

Tj finale = Tj iniziale + ^Tji/(1 - Ktot • X ). 





^ !■ 
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Banchi di collaudo di transistor Philips per alta e bassa frequenza. 
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Fig, 6 - Deduzione con metodo grafico del punto di 
lavoro di uno stadio amplificatore a transistor mon¬ 
tato in classe A (1° metodo). 


Lo studio della stabilità termica basato 
su queste considerazioni si rivela poco 
pratico per due motivi fondamentali: an¬ 
zitutto è di diffìcile valutazione il fattore \ 
essendo esso legato a più di un parame¬ 
tro dei transistor, secondariamente la for¬ 
mula sopra indicata sarebbe valida solo se 
Ktoi e X fossero costanti, il che non è, al¬ 
meno per il fattore X, come risulta im¬ 
mediatamente osservando l'espressione ( 4 ) 
ed i termini che compaiono nell'espressio¬ 
ne di le. 

Pertanto riteniamo che, tra i sistemi 
proponibili, uno dei più validi sia ancora 
quello grafico che, come si vedrà in se¬ 
guito, consente di fare un'analisi più ade¬ 
rente alla realtà. 

Riprendiamo quindi ancora le espres¬ 
sioni (ì) e (5) e riportiamole in grafico 
come rappresentato in fig. 6 . È evidente 
che il valore della corrente di collettore 
a regime e la temperatura della giunzio¬ 
ne ad essa corrispondente sono rappre¬ 
sentati dalle coordinate del punto d'in¬ 
tersezione delle due curve c e d che rap¬ 
presentano nel diagramma le espressioni 
di cui sopra. Spostando il grafico della 
parabola in senso orizzontale si possono 

(5) Re. ^ K,,, VV4 (Tj^nax - Te^b). 


ricavare i valori di U e Tj corrispondenti 
a tutti i possibili valori che può assu¬ 
mere la temperatura ambiente. Appare 
chiaro che il metodo fin qui esposto per¬ 
mette di controllare con soddisfacente ac¬ 
curatezza sia la stabilità termica dell'am- 
plifìcatore che la temperatura massima 
raggiunta nella giunzione. Inoltre esso 
mette in evidenza in quale senso si deb¬ 
bano modificare, se necessario, i valori 
di quei componenti che erano stati pre¬ 
ventivamente scelti dal progettista in ba¬ 
se a un criterio puramente pratico. Soli¬ 
tamente infatti si prefissano i valori di 
S ed Re e quindi si calcolano gli altri 
componenti del circuito quando sono no¬ 
te le caratteristiche medie dei transistor 
che si intendono impiegare. 

Una volta determinati Ì valori dei corh- 
ponenfi fìssi, sì passa al controllo grafico 
della stabilità dello stadio supponendo 
che in esso venga montato quel transistor 
che dal punto di vista termico presenta 
le caratteristiche più sfavorevoli [massi¬ 
ma corrente Icbo, massimo p, minima ten¬ 
sione Vbe (7)]. 

Scomponendo in tre termini la parte 
in parentesi dell'espressione (1) si vede 
che la corrente del collettore è costituita 
da tre componenti: 

1) Li = SVb/(Rb + Re) (Pressoché indi- 
pendente dalla temperatura), 

2) Ic 2 = SIcbo/(Rb + Re) (Variabile espo¬ 
nenzialmente con la temperatura), 

3) - L 3 = -SVbe/(Rb + Re) (Inversamente 

proporzionale alla temperatura). 

L'andamento del secondo termine (La) 
si deduce facilmente dai dati forniti dal 
fabbricante [curva della funzione Icbo = f 
(Tj)] oppure ricordando che la corrente di 
dispersione Icbo varia con la temperatura 
secondo una legge che si può, con suffì- 

(6) PHILIPS - «Transistor for radio receivers and 
A F, amplifìers - monografìa 20/653/D/E-5-'58. 

(7) In pratica si riscontra che una simile eventualità 
è molto improbabile e pertanto riterremmo più ade¬ 
rente alla realtà considerare come caso peggiore quel¬ 
lo in cui si possa avere, per una data L, la mìnima 
tensione Vbe/ la massima Icbo ed un guadagno di cor¬ 
rente p di valore pari a quello tipico medio indicato 
dal fabbricante. 
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Fig. 7 - Deduzione con metodo grafico del punto di 
lavoro di un amplificatore a transistor montato in 
classe A (2° metodo). 


ciente approssimazione, rappresentare nel 
modo seguente: 

IcBo (Tj) = IcBo (25 T) • ec(Tj-25) 

nella quale la costante c vale circa 
0,085-0,09 (per il germanio). Il terzo ter¬ 
mine (-Ic^) può essere calcolato cono¬ 
scendo la tensione Vbe corrispondente al 
valore di U di progetto e tenendo conto 
che detta tensione diminuisce, a corrente 
costante, di circa 2-2,5 mV per ogni au¬ 
mento di grado centigrado della tempe¬ 
ratura Tj. In realtà la tensione Vbe varia 
anche con la corrente di collettore ma do¬ 
vendo mantenere entro limiti ristretti le 
variazioni di quest'ultima (nel caso della 
classe A), Terrore che si commette con¬ 
siderando Vbe indipendentemente da le è 
nel nostro caso trascurabile. 

Il metodo esposto permette inoltre di 
dedurre quale dovrebbe essere l'anda¬ 
mento della tensione di polarizzazione Ve 
quando si desiderasse mantenere il più 
possibile costante la corrente di collettore 
al variare della temperatura ambiente. È 
questo il caso di quando si impiegano le 
resistenze a coefficiente di temperatura 
negativo per realizzare il partitore di po¬ 
larizzazione della base. 

Desiderando tener conto, per u^a mag¬ 
gior precisione, della variazione della ten¬ 


sione Vbe dovuta sìa alla temperatura, sia 
al variare della corrente di collettore, con¬ 
viene procedere nel modo seguente (ve¬ 
di fìg. 7). 

A sinistra dell'asse delle correnti si trac¬ 
ciano le curve Vbe = f (U) per le diverse 
temperature che interessano. Ogni curva 
risulterà spostata parallelamente all'altra 
della quantità (2 2,5) (AT) mV. Scelto 

il punto le (nom.), Vbe (nom.), sulla curva 
corrispondente a 25 X, si traccia una ret¬ 
ta passante per questo punto e con incli¬ 
nazione (Re + Rb/3) rispetto alla verticale. 
L'intersezione di questa retta con Tasse 
delle tensioni ha un'ascissa pari a Vbe + 
+ Ie (Re + Rb/P). Ricorrendo alla (1) e ri¬ 
cordando che: 

|CE0 = (1 -I- 3) IcBO e lc= UP/ (1 +P) + ICBO, 

l'espressione che rappresenta l'ascissa d'in¬ 
tersezione si trasforma nella seguente: 

Vb + (Rb/P) - Igeo. 

Per ogni aumento A T della tempera¬ 
tura della giunzione, l'intersezione sull'as¬ 
se della ascissa si sposterà della quantità 
A Igeo Rb/P ed il corrispondente valore 
della corrente di emettitore sarà dato dal¬ 
l'ordinata del punto comune alla retta in¬ 
clinata ed alla curva Vbe = f (Ie) corrispon¬ 
dente alla temperatura fissata. Traspor¬ 
tando le ordinate dei vari punti nel qua¬ 
drante di destra si trova Ìl diagramma 
della corrente di emettitore in funzione 
della temperatura della giunzione. Il va¬ 
lore della corrente di emettitore corrispon¬ 
dente ad una data temperatura ambiente 
si trova per intersezione con la parabola 
di cui si è già parlato. 


2. Il transistor come interruttore 

È innegabile il fatto che i transistor, 
come amplificatori di segnali alternativi 
devono, nonostante i notevoli progressi 
fatti in questi ultimi anni, lasciare il passo 
alle valvole ancora in numerose applica¬ 
zioni. Queste ultime, anche in virtù della 
continua evoluzione che hanno subito, 
presentano delle caratteristiche superiori 
specialmente per quanto riguarda la po- 
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Misura de! guadagno di potenza a 100 MHz. 


fenza utile di uscita, la massima frequen¬ 
za di funzionamento ed il fattore di ru¬ 
more. 

Nei circuiti funzionanti a regime impul¬ 
sivo, il transistor ha trovato invece già da 
diversi anni il suo naturale campo di uti¬ 
lizzazione offrendo, rispetto alle valvole, 
considerevoli vantaggi (bassa tensione di 


saturazione e quindi elevato rendimento, 
ingombro ridotto, assenza di filamento). 
Inoltre con il perfezionamento delle nuo¬ 
ve tecniche di fabbricazione, anche la ve¬ 
locità massima di funzionamento è stata 
elevata ad un punto tale da rendere pos¬ 
sibile la loro utilizzazione in qualsiasi ap¬ 
plicazione della tecnica digitale. 
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Fig. 8 - Analisi grafica della stabilità termica di un 
transistor impiegato come interruttore con carico 
ohmico. 


Quanto alla progettazione dei relativi 
circuiti, il diverso comportamento del tran¬ 
sistor in regime impulsivo rispetto a quel¬ 
lo delle valvole, ha richiesto una sostan¬ 
ziale modifica dei criteri di dimensiona¬ 
mento del circuito stesso. 

Ci limiteremo a richiamare l'attenzione 
sul fatto che, anche quando il transistor 
viene utilizzato come interruttore, possono 
verificarsi dei fenomeni di instabilità ter¬ 
mica od anche di rapida distruzione del 
transistor stesso. 

Quanto segue servirà inoltre a giustifi¬ 
care alcune limitazioni, di per sè poco 
evidenti, che compaiono talvolta nei dati 
di pubblicazione dei transistor di potenza 
per commutazione. 

Sappiamo che la corrente di dispersio¬ 
ne IcBo (che circola nel collettore quando 
jl transistor è bloccato: (fEBo ^ 0) aumen¬ 
ta con la temperatura secondo una legge 
esponenziale e, in misura minore, anche 
alTaumentare della tensione di collettore. 

Ciò premesso, supponiamo che un tran¬ 
sistor, utilizzato in un circuito di commu¬ 
tazione con un carico ohmico, si trovi con 
la giunzione ad una determinata tempe¬ 
ratura Tj quando si annulla improvvisa¬ 
mente il segnale alTirigresso ed il diodo 
base-emettitore viene bloccato con una 


tensione opportuna. In quell'istante, la 
corrente di dispersione avrà il valore: 

IcBO (Tj) == [icBO (25®C) + (Ve — Vco)/Rc] X 
X e c(Tj-25) 

in cui: 

Vco = tensione alla quale è data leso a 25^C. 
Ve = tensione di lavoro sul collettore. 

Re = resistenza di uscita del transistor 
bloccato. 

Corrispondentemente là potenza istan¬ 
tanea dissipata nel transistor sarà 

Pc = Ve ' ICBO (Tj). 


V 


^ “h Ktot 


V2 

+ - 

4 R.C 


V 

2R^ 


t,a 1/Ktot ■ V 


Vb 

(a) = S- 

Rb + Re 


Vb 

( b ) = S ( leso H-) 

Rb + Re 


Vb + Vbe 

( C ) = S { I CBO + -) 

Rb “h Re 

(d) = Tj = F { U) = Tamb + K.o. VU - Kiot Ree ' Ic^. 

Per ogni valore di Ve si possono allora 
tracciare i diagrammi delle funzioni Pc = 
== f (Ve) (v. fìg. 8). Ricordando ora l'e¬ 
spressione che lega la potenza alla tem¬ 
peratura Tj attraverso la temperatura am¬ 
biente Tamb e la resistenza termica comples¬ 
siva Ktoc, possiamo scrivere: 

Pc - Tj/Kloi — Tamb/Ktoi 

che rappresenta una retta uscente da un 
punto dell'asse delle ascisse (di coordi¬ 
nate Tamb, 0) e inclinata rispetto a quest'ul- 
time dell'angolo a = arctg (1/Ktot). 

Fissata la temperatura ambiente Ta e la 
costante Ktoi (e quindi la posizione della 
retta) si vede che, a seconda del valore 
di Ve le curve ad andamento esponenziale 
(risulteranno tali quando, a vantaggio del¬ 
la stabilità, si trascura la presenza del ca¬ 
rico ohmico sul collettore) possono tro¬ 
varsi tutte al di sopra della retta, od es¬ 
serle tangenti, od ancora intersecarla in 
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due punti. Nel primo caso ìl circuito sarà 
comunque instabile per qualsiasi valore 
della temperatura Tj; nel secondo, la ten¬ 
sione Ve corrispondente alla curva tan¬ 
gente sarà la massima tollerabile e la 
temperatura interna del transistor prima 
della commutazione non potrà essere su¬ 
periore alTascìssa del punto di tangenza. 
Nel terzo caso i punti d'intersezione Aj - 
B,, A 2 “ B 2 , etc., rappresentano una con¬ 
dizione di equilibrio rispettivamente sta¬ 
bile (punti A) e potenzialmente instabile 
(punti B). Per ogni valore di inferiore 
alla Ve max precedentemente stabilita, la 
massima temperatura ammissibile nella 
giunzione è quella dell'ascissa del puni¬ 
to B. 

Per ogni valore di Tamb si può costruire, 
per ogni tipo di transistor, un diagramma 
Ve = f (Tjmax) (v. Philips Handbook Semi- 
conductors - caratteristiche dei transistor 
OC 76 o OC 77). 

Come avevamo premesso, le conclusio¬ 
ni cui siamo pervenuti valgono solo quan¬ 
do il carico del transistor ha carattere pu¬ 
ramente ohmico. Infatti, quando il carico 
è, per esempio, induttivo, le sovratensioni 
che si generano all'apertura virtuale del 
transistor possono danneggiare irrimedia¬ 
bilmente il transistor stesso. In questi casi 
il pericolo viene evitato disponendo in 
parallelo al carico uno o piu elementi 
(gruppo serie R-C, diodo resistenza non li¬ 
neare tipo VDR, etc) atti a limitare oppor¬ 
tunamente l'ampiezza delle sovratensioni 
sopra accennate. 

A questo proposito sarà bene ricordare 
il particolare andamento delle caratteri¬ 
stiche (U - Vee) del transistor bloccato (v. 
fìg, 9). Infatti, dopo aver introdotto gli 
elementi di smorzamento, ci si dovrà as¬ 
sicurare che, durante il ritorno alle condi¬ 
zioni di interdizione, la traiettoria percor¬ 
sa dal punto P non vada ad interessare la 
caratteristica di blocco corrispondente alle 
condizioni di lavoro. In caso contrario il 
picco di potenza che viene dissipata nella 
giunzione potrebbe durare un tempo suf¬ 
ficiente a danneggiare il transistor. Il ri¬ 
levamento simultaneo degli oscillogrammi 
della tensione e della corrente ci consen¬ 
tiranno di verificare le condizioni di cui 
sopra. 



Fìg. 9 - Grafico dei valori istantanei della tensione e 
della corrente di collettore (coordinate del punto P) 
di un transistor usato come interruttore con carico 
induttivo. 


Resta tuttavia da considerare un impor¬ 
tante elemento, e cioè il picco massimo 
di energia che può sopportare la giunzio¬ 
ne durante la commutazione. 

Purtroppo, pur essendo stato l'argomen¬ 
to oggetto di studio da parte di diversi 
autori, a tutt'oggi non vengono forniti ai 
progettista i dati necessari per valutare 
con sicurezza le condizioni di funziona¬ 
mento del transistor. 

Questa situazione è almeno in parte 
giustificata da due motivi fondamentali. 
Il primo è che lo studio teorico dell an¬ 
damento della temperatura nella giunzio¬ 
ne, cui vengono trasferiti degli impulsi 
di energia con una certa frequenza, ri¬ 
chiede siano formulate delle ipotesi sem¬ 
plificati ve sulla configurazione geometri¬ 
ca della struttura interna del transistor e 
quindi conduce a delle conclusioni che 
non possono essere facilmente generaliz¬ 
zate. Il secondo è che il dedurre per via 
sperimentale, per ogni tipo di transistor 
o di raddrizzatore, un diagramma com¬ 
pleto della resistenza termica transitoria 
comporta, a parte le non trascurabili dif¬ 
ficoltà tecniche, un notevole aumento del¬ 
la serie di misure e controlli di fabbrica¬ 
zione che si operano normalmente sui se¬ 
miconduttori con un conseguente sensi- 
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bile aumento del costo finale. Possiamo 
comunque affermare che In questi ultimi 
anni sono stati fatti dei considerevoli pas¬ 
si avanti anche in questa direzione. In¬ 
fatti sono già disponibili, per alcuni rad- 
drizzatori di potenza, i diagrammi della 
resistenza termica transitoria, mediante i 
quali è possibile valutare analiticamente 
l'andamento neh tempo della temperatura 
della giunzione quando la potenza viene 
ad essa applicata sotto forma impulsiva. 
Recenti esperienze (8) condotte da altri 
autori inducono** ad essere abbastanza ot¬ 
timisti circa la capacità dei transistor a 
sopportare senza danno transitori di po¬ 
tenza di notevole intensità. 

La situazione attuale in merito a tale 
problema ci autorizza a sperare che in 
un futuro abbastanza prossimo questa la¬ 
cuna, nella serie dei dati caratteristici re¬ 
lativi a| semiconduttori in generale, possa 
essere colmata. 

(8) I. D. Andrews and E. D. Jones - « Transistors and 
High Power Pulses » - Electr. Eng. - Aprii 1962. 
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DATI TECNICI DEI 

TRANSISTOm 

LA INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI CHE COMPAIONO 
nelle tabelle si può trovare nel N. 2-1965 



SPIEGAZIONE DELLE SIGLE DEI COSTRUTTORI 


SPR = Sprague 

Electric Co. 

CRY = Crystalonics 
TEC = Transitroix 

Electronic Corp. 
NAS = National 

Semicon. Corp. 
MOTA = Motorola Semicon. 
Products 
GIC = General 

Instrument Corp. 


SIGH = Siemens 

and Halske 
Aktien- 
gesellschaft 
INTG = Intermetall 
SSD = Speiry 

Semiconductor 

Div. 

RAYN = Raytheon 

Semiconductor 

Division 


PHIN 


Philips 

Gloeilam- 


penfabrieken 
TUB = Texas 

Instruments I 
HUGS = Hughes 

International 
(U.K.) Ltd. 
FERB = Ferranti Ltd. 
TU = Texas 

Instruments 


SYL = Sylvania 

Semiconductor Div. 
FSC = Fairchild 

Semiconductor 
Division 
BRUB = Brush 

Crostai Co. 

TAGS = Transistor AG 
NONE = non specificato 
HUG = Hughes Products, 
Semicon Div. 
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DATI TECNICI DEI TRANSISTORI PNP AL SILICIO 

disposti in ordine della massima dissipazione al collettore (mW) e della massima frequenza (MHz) 3 



MAX. 


Resi- Ig 


VALORI LIMITE 


ICBO 

PARAMETRI 

■'h” CARAnERiSTlCl 25° 

c 





DISS. 

Frequenza 


25°C 


Max. 











COLL. 

slenza [1 


SVCEO 



con 

POLARIZZAZIONE 

EMETTITORE COMUNE 


2 

s 


tn aria 

di 

Teraittn g 










1 frih 



TIPO 




VcB 

max. 

' n 25 °C 







LrOD 


5 

libera 
a 25° C 
Pc 

Toglie 

fab 

in ona ^ 
libero 1 

BVcbo 

HvtH 

BVebp 

le 

VcB 

0-VcE 

Ie 

0-lc 

A-Ib 

hle 

Hfe 

hoe 

hle 

hre 

1 



£0 

0 


linWJ 

(MHz} 

(°CM 

(V) 

m 

(V) 

ÌniA)l 

(tiA) 

(V) 

[mAì 


(umho) 

(ohm) 

(xio 

(pF) 



2N3318 Zi 

150 

12.OS 

. 77$S 

10 

6 .0 

10 

50 

lr0 







6.0 

PA 

SPR 

2N858 0 

150 

14.OS 

. 77$A 

40 

40 

25 

50 

1.0 

.500 

5.00 

20t 

38 

1.4K 

3.5 

5.0 

PA 

CRY 

2N859 

150 

14.OS 

, 7 7$ A 

40 

40 

25 

50 

1.0 

,500 

5.00 

35t 

50 

2.5K 

3.5! 

5.0 

PAA 

CRY 

2ìn8B0 

150 

14.05 

. 77p 

25 

25 

20 

50 

1.0 


5.00 

20t 

35 

1.4K 

* 3.S| 

5.0 

PAA 

CRV 

2N862 

150 

14. OS 

. 77ÌA 

15 

15 

10 

50 

1 ,.o 

.500 

5.00 

20t 

35 

1.4K 

3.5 

5.0 

PAA 

CRY 

2N1118A 

150 

18.0* 

. 76 è J 

25 

25 

10 

50 

1.0 

6.00 

1.0 

25 

■bl.5 

50 


6.0 

A 

CRY 

2Ìn2Ìd5 

150 

18.01 


30 


30 


.020 

G .00 

1.0 

25 




6.0 

S 

SPR' 

2N2166 

150 

18.OS 

.77tS 

15 


15 


.020 

6.00 

1,0 

25 




6.0 

s 

SPR 

2N1119 0 

150 

20.OS 

.76è 

10 

10 

10 

50 

.10 

.50 

15 

25t 




6.0 

PA 

CRY . 

a 

150 

“20T^ 

.77|S 

30 


30 


,010* 

3.00 

1.0 

35 




6.0 

3 

SPR 

2N2163 A 

150 

20.OS 

,77^S 

16 


15 


.010! 

3.00 

1.0 

35 




6.0 

A 

SPR 

2N2377 

150 

20.OS 

. 77 

25 

25 

10 

50 

1,0 

6.00 

1.00 

30 

bl.5 

40 


6.0 

A 

SPR 

21n237S 

160 

20.01 

♦ 77$S 

io 

10 

10 

50' 

.10 i 


■ 150 

25t 




6.0 

A 

Spr 

2N1118 

150 

21.0* 

. 77^ 

25 

25 

.10 

50 

1.0 

6.00 

1.0 

30 

35 

1.4K 

3.5 

6.0 

PA 

CRY 

2N861 

150 

22.OS 

♦ 77ÈA 

26 

25 

20 

50 

1.0 

♦ 500 

5.00 

35t 

50 

2 -SK 

3.5 

5.0 

PAA 

CRY 

2ÌNS63 

150 

22. uY 

.77Ì A 

16 

16 

10* 

60 

1.0 

.500 

5.00 

35t 

50 

2.5K 

3.S 

5.0 

PAA 

CRY 

2N864 

150 

22.OS 

.77|A 

6.0 

6.0 

6.0 

50 

.100 

.500 

5.00 

35t 

50 

2.5K 

3.5 

5,0 

pae;’; 

CR^ 

2N2280 A 

150 

24. OS 

. 77ÌS 

10 

6.0 

10 

50 

3rT0 







7.0 

PA 

CRY 

2N3319 A 

150 

24.05 


10 

6.0 

10 

50 

3t^Z) 


150 





7.0! 

PA 

SPR 

2N496/18G 

fi 150 

28.85A 

.77ÌS 

10 

10# 

10 

50 

.10 

.500 

15tA 




120 

S 

SPR 

2N2167 

160 

36.OS 

.77ès 

12 


12 


.020 

6.00 

1.0 

38 




6.0, 

S 

SPR 

2ìn2ì64 a 

i50 

44.05 

.77|S 

12 


12 


.020 

3,00 

1.0 

40 




6,0! 

S 

SPR 

'IMT1132 

150 

50SA 

I.OIJ 

50 

350 

5.0 


1.00 

100 

1500 

30t#. 




45C4 

ME 

TEC 

2NS65 

150 

52.OS 

.77$A 

10 

6.0 

10 

50 

.100 

.500 

5.00 

75t 

110 

5.0K 

6.5 


PA 

CRY 

™T1131 

150 

6u5A 

i.oij 

50 

350 

5 .0 


1.00 

100 

1500 

20t#. 

^ 1 



450 

ME 

TEC 

2N2370 

200 

1.00 

.885J 

15 

15 

15 

50 

50 

4.00 

.0254 

Ù 15 A 





A0 

NAS 

2N2371 

200 

1.00 

,88SJ 

15 

15 

15 

50 

50 

4.00 

.025^ 

20A 




1517! 

A0 

.NAS ' 

2N330T 

200 

^ÒÒtA 

.88SJ 

40 

35 

3.0 

50 

.010 

100 

2.00 

20A 




1.3( 


Tmota 

2N3308 

200 

3005A 

.881J 

30 

25 

3.0 

50 

*010 

100 

2.00 

lOA 




1.6 

^ EAj 

! MOTA 

GT1644 

225 

2.00 

.55$3 



12 


10 

6,00 

1.0 

15 

bl.O 

35 

20 


A 

.GIC 

BCY29 

230* 

♦ SO 

.45$? 

60 

60 " 

30 

50 

TIÒS 



25 

30 

100 

5 .0 

45 

A 

SlHG 

BCY2 7 

230* 

1.00 

.45ÌJ 

30 

25 

30 

50 

,100 



35 

30 

1000 

3.0 

45 

A 

S!HG 

BCY2 8 

230* 

1.50 

.45èj 

30 

25 

30 

50 

,100 



55 

40 

1400 

4 .0 

45 

A 

SlriG 

OC430 

240 


.52|j 

10 

10 


50 

2.0 

5,00 

1.0 

15 

50 

300 

10 

40 

A 

[NTG 

OC440 

240 


.52£iJ 

30 

30 


50 

2.0 

5.00 

1.0 

15 

30 

900 

10 

40 

A 

INTG 

OC445 

240 


.52ÌJ 

50 

50 


50 

2.0 

5,00 

1.0 

15 

301 

900 

10 

40 

A 

INTG 

OC450 

240 


.52àj 

75 

75 


50 

2.0 

5.00 

1.0 

20 

25 

1100 

6.0 

40 

A 

INTG 

0C460 1 

240 


.52àj 

10 

10 


50 

2.0 

5.00 

1.0 

30 

70 

1400 

7.0: 

40 

A 

ìntg 

OC465 

1 240 


.524J 

20 

20 


50 

2 .0 

5.00 

1.0 

30 

70 

1400 

7,oi 

40 

A 

INTG 

00466 

240 


■.52|J 

10 

10 


50 

2.0 

5.00 

1,0 

30 

70 

1400 

7.0 

40 

At 

INTG 

0C46 8 

240 


: .52|J 

10 

10 


50 

2.0 

5.00 

1.0 

60 

85 

2300 

10 

40 

A 

irJTG 

OC46 9 

240 


.521tJ 

32 

32S 


50 

2.0 

.350 

200 

lOtA 





AA 

IJwrG 

OC470 

24u 


.52|J 

30 

30 


50 

2.0 

5.00 

1.0 

30 

40 

1400 

7.0 

40 

A 

INIG 

OC480 

240 


.52£J 

125 

125 


50 

2.0 

5.00 

1.0 

15 

25 

1100 

6.0 

40 

A 

ìntg 

0C443 

240 

l.DO 

.52ÌJ 

25 

25 

20 

50 

.100 

6.00 

1.00 

25 




800 

A 

INTG 

0C44 9 

240 

1.00 

.52ÌJ 

60 

60 

30 

50 

.100 

6.00 

1.00 

15 




800 

A 

INTG 

OC46 7 

240 

1.50 

.52aj 

25 

25 

20 

50 

.100 

6 .00 

1.00 

30 




800 

A 

INTG 

0C463 

240 

6.00 

.S2$J 

10 

IO 


50 

2.0 

BiO0 

1*0 

30 

100 

180 0 


25 

A 

tHTG 

2N3342 

250 


.60SJ 

20 

8.0 

20 

50 

.020 

1.00 

5.6^ 

30tA 




5.0 

AA 

SSD 

2N3344 A 

250 


.60flJ 

30 

30 

30 

50 

.020 

.500 

1.00 

25tA 




14 

A 

SSD 

2N334S A 

250 


.60IJ 

50 

50 

50 

50 

5n0 

,500 

1.00 

15tA 




16 

A 

SSD 

2N3346 A 

250 


.60SJ 

50 

50 

50 

50 

5n0 

.5001 

1.00 

25tA 




14 

A 

SSD 

2N3401 A 

250 

♦ lOA 

.50$S 

25 

25 

25 

100 

♦ 100 

5.00 

1.00 

4.0A 




150 


NAS 

2N327A 

250 

.20 

.54ÌJ 

50 

40 

30 

sp 


♦ 5O0> 

3,00 

15t 

35 

1000 


70 

FAA 

RA>N 

2N103'4 

250 

.20 

.54|j 

50 

40 

20 

50 

l,O0j 

1.00 

6.0 

T.# 

IS 

15 

^ 900 


70 

FA 

RAYN , 

2N1275 

250 

.20 

.54ÌJ 

100 

80 

60 

50 

,500 

1.00 

15t 

11 

1500 

7,5 

60 

FAA 

RAYN 

2N16S5 

250 

.20 

♦ 54SJ 

125 

100 

125 

50 

1.00; 

,500 

1.00 

15t 

11 

, 1500 

7.5 

50 

rm 

RAYN 

2N1654 

250 

.25 

.54|j 

100 

80 

100 

50 

1.00 

,500 

1.00 

30t 

11 

1500 

7.5 

50 

FAA 

RAYN 

2N1656 

250 

, .25 

.54àj 

125 

100 

125 

50 

1.00 

.500 

1.00 

30t 

11 

1500 

7.S 

50 

FAA 

RAT N 

BCY30 

260 

: .25SA 

.50ÌJ 


64 

45 

100 

.100 

6.00 

1.00 

15A 






PHIN 

BCY31 

210 

.25SA 

.50ÌJ 

64 

64 

45 

100 

.100 

6.00 

1.00 

25A 





P0 

PHIN" 

2N328A 

250 

.30 

.54$J 

50 

35 

20 

50 

-100 

,500 

3.00 

30t 

40 

1700 


70 

FAA 

RAYN 

2N103S 

250 

.30 

,54±J 

50 

35 

20 

50 

UO0 

6.0 

1.00 

30 

40 

1700 


70 

FA 

RAYN 

2N1037 

250 

.30 

.54|j 

50 

35 

20 

50 

1.00 

6,00 

i. ^ 

25 

20 

1400 


70 

FAt 

RAYN 

2N1623 

250 

.30 

.54:^J 

50 

20 

20 

50 

1.00 

6.00 

1.00 

25t 

35 

1000 


70 

FAA 

RAYN 

BCy33 

1 250 

.40SA 

.SO^J 

32 

32 


109 

.100 

a^O0 

1.00 

ISA 





P0 

PKIN 

2N1036 

250 

.50 

,54$J 

50 

30 

20 

50 

1.00 

6 .0 

1.00 

60 

50 

2500 


70 

FA 

RAYN 

BOY 3 4 

250 

.60SA 

.50$J 

32 

32 

16 

100 

.100 

6.00 

1.00 

25A 





A0 

PhtN * 

2N1643 

250 

.70 

, .54Ìcr 

25 

25 

20 

50 

.001^ 

.00 

' 1.00 

18 

b 

3 

j 

50 

A 

CRY 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 12 • 1965 


1743 








































































DATI TECNICI DEI TRANSISTORI PNP AL SILICIO 

disposti in ordine della massima dissipazione ai colietiore (mW) e della massima frequenza (MHz) • 


TIPO 

MAX. 
DISS. 
COLL 
in aria 
libera 
a 25° C 
Pc 

(raW) 

Freqtwnia 

di 

Toglio 

locb 

IMHz) 

; 

stenza 
ÌGnnicD ' 
in aria j 
Libera * 

ì 

pc:iiw) 

VALORI LIMITE 

25°C 

ICBO 

Max. 

PARAMETRI "h" CARAnERISTICI 25 "C 


1 OC 

O 

o 

<LJ 

BVcbo 

(V) 

BVeto 

0-BVce 

§-BVcer 

tvi 

BVebo 

m 

le 

LmA) 

con 

VCB 

max. 

a 25% 

{\iAì 

POLARIZZAZIONE 

EMETTITORE COMUNE 


VcB 

0-VcE 

(V) 

lE 

0-lc 

a-Ib 

(mA) 

hfe 

t-hFE 

hoe 

j umho] 

liie 

1 tohral 

hre 

[X!Q f 

■ ^ Cob 

1 [pf} 

2N2002 

2N2003 

2N2004 

250 

250 

250 

.80 

,80 

.80 

.60 9; 
.609. 

.60St. 

3G 

30 

50 

5.0 

5 . 0 
15 

3C 

3C 

50 

loc 

lOC 

lOC 

1 .001 
1 .003 
1 50 

[ 6 .0 

1 6,0 
6,0 

1.0 

1.0 

1,0 





20(;? 

2Q\,l 

8,(: 

A 

A 
) A 

NA!; 

NA'' 

i'JA.'i 

2N2005 

2N2006 

2N2007 

250 

250 

250 

.80 

.80 

.80 

.609^ 

.60SJ 

.609J 

50 

60 

60 

15 

35 

35 

50 

■ 60 
60 

lOO 

100 

lOC 

1 50 

1 50 

1 ,006 

16.0 
! 6,0 
il! 6.0 

1 

1,0 

1.0 





lop 

lOp 

lor 

A 

NAj 

NAS 

2N938 
2N943 ^ 

2N944 L 
A 

2N946 à 
2N1024 

250 
250 
^ 250 

1.00^ 
1 .OOZi 
l.OOZi 

.605J 

.60S£ 

.609; 

40 

40 

40 

35 

18 

13 

40 

40 

40 

lOCi 
50 
5 0 

t .025 
1 

©6 . 00 
6.0 
Le .0 

) 1.0 
1.0 

1.0 

15 

hi.4 

: 

1, IO 
25 
25 

7.0 

7.0 

7.0 

A 

A 

A 

SSD 

SSD 

250 

250 

250 

1 .OOA 
1 .OOA 
1 .OOA 

.6095 

.6092 

.609.^ 

50 

80 

18 

50 

80 

15 

5(J 

80 

18 

5(] 

5(3 

100 

.025 

[6.0 
6.0 
106.00 

1.0 
1.0 
i' 1.0 

15 

tii.4 

35 

25 

25 

1 10 

7.0 
7.0 
7 . 0 

A 

A 

1 A 

SSD 

ssu 

ssu 

2N1025 

2N1025 

2N1474 

250 

250 

250 

1 .OOA 
1 .OOA 
l.OOA 

.609J 
. 7095 
«60SJ 

40 

40 

60 

35 

35 

60 

40 

40 

eo 

100 

10(| 

,025 

100 

.05(2! 

06.00 

h:l 

!] i.o 
1.0 

1.0 

15 

9.0A 

26 

bl.4 
. 1:^2.5 
hi .4 

35 
‘É 75p 
40 

10 

200 

10 

7.0 

1217 

7.0 

A 

A 

SSD 

SSD 

SSD 

2N1475 

2N1476 

2N1477 

250 

250 

250 

1 .OOA 
1 .OOA 
l.OOA 

,609.] 

.609J 

.60SJ 

60 

100 

100 

60 

100 

100 

60 

100 

100 

100 
10 0 
100 

.05(Z! 

.200 

«200 

1 6.0 

6.0 

6.0 

1.0 

1.0 

1 1.0 

60 

24 

45 

tl,4 
hi .4 

Al A 

40 

4:5 

45 

lOi 

lo 

10 

7.0 

7.0 

7.0 

A 

A 

A 

SSD ^ 
SSD ' 

2N1919 h 
2N1920 A 
2^U921 A 

250 

250 

350 

r l.OÒA 
l.OOA 
l.OOA 

.609S 

«609S 

«60IS 

40 

40 

50 

18 

18 

50 

40 

40 

50 

50 

50 

50 


6.0 

6,0 

6 .0 

1.0 

1.0 

1*0 





7.0 

7,0 

7.0 

AA 

AA 

AA 

SSD 

SSD 

2N1922 A 

BCZIO 

BCZ12 

250 

250 

250 

l.OOA 

1.00 

1,00 

,6093 

.50$J 

.50ÌJ 

80 

25 

60 

80 

25 

6(ì 

80 

20 

A0 

5 0 
50 
50 

.100 

.100 

6.0 
6.00 
' e.ogJ 

1.0 

1.0 

1.0 

20 

15 




7.0 

45 

40 

AA 

A0Ò 

SSD 

PKIN 

PHIfi 

C118 

C119 

OC200 

250 

250 

250 

1.00 

1.00 

1.00 

.54ÌJ 

i54$J 

12 

12 

23 

6.0 

6.0 

6.(3 

6.0 

50 

50 

50 

.001 

.001 

.010 

^3.00 
^3.00 
6.0 

i .010 

! .010 

1 1.0 

15T 

25t 

20 


lOK 

lOK 


50 

50 

A 

A 

ck> 

CRY 

PiHID 

2N93 9 
2N940 
2N1026 

250 

250 

250 

2,OOA 
2.OOA 
2 .OOA 

,60S.J 

.60SJ 

,605^ 

40 

40 

40 

35 

35 

35 

40 

40 

40 

100 

100 

100 

.02^ 

.025 

.025 

56.00 
36.00 
3,6 .00 

1.0 

1 1.0 

1 1.0 

30 

60 

3Q 

hi. 4 
hi.4 
Ili .4 

35 

3i5 

35 

1(3 

10 

lo 

7.0 

7,0 

7.0 

AA 

AA 

A 

SSD 

SSD 

SSU 

2N1026 

2N1220 

2N1222 

2N1223 

2N1469 

2N1469 

250 

250 

350 

250 

250 

250 

2 .OOA, 
2.OOA 
2. OOA 
2.00 

2,00A 
Z.OOA 

. 7093 
.6093 
.60SJ 
.60SJ 
.60SJ 
. 7093 

40 

30 

30 

35 

25 

25 

40 

20 

10 

100 

100 

100 

.100 

.100 

6,0 
! .250 
6.00 

1.0 

5.00 

18A 

9.0tA 

9.0A 

bZ.6 

Z3 750 

20^i 

120 

18CZ 

180 

A 

A 

$'■>0 

SSO 

ssu 

40 

40 

40 

40 

35 

35 

10 

40 

40 

10 0 
100 

.10531 

.025 

10^ 

6.00 
ì36. 0^3 
6.0 

i 1*0 
1.0 

U*p 

6 .OA 
60 
36A 

bl,4 

b2.5 

35 

f ?5[2'‘ 

10 

20{i 

15 

7.(3 

12L7 

A 

A 

SSD 

SSD 

ssp 

2N14 74A 
2N1917 A 
BGZll 
2N1027 

cx: 2 oi 

2N1219 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

2.OOA 
2.OOA 
.3.00 
4. OOA 
4.00 1 
6 *OOA 

.60SJ 

.6093 

.5Q$J 

.60SJ 

6 0 
25 

_ .M. 

18 

55 

30 

6on 

8.0 

15 

25 

60 

25 

-JSft 

18 

.. 20 

100 

50 

50 

.0^ 
2.5n 

6.0 

6.0 

ri .0 
1.1 

r 1.0 
1.0 

S.OGi 

30 

50 

^.5 

bl .4 

40 

10 

7.0 
7.0 

UY 

A 

AA 

SSD 

SSD 

Pl'DD 

100 

50 

100 

.025 

.010 

6.0 

,250 

30 

30 

IStA 

bl .4 

35 

10 

7,0 

lad 

A 

A 

SSL: 

PHih- 

SSD 

2N1221 
2N1028 
2N942 A 

250 

250 

250 

5.OOA 
6.00 
10 *0A 

,609J 

.609J 

.6093 

30' 

18 

25 

10 

8.0 

10 

12 

10(3 

10(3 

5.0 

.0215 

2,5rt 

2.50 

.100 

Jl.O 

6.0 

6.0 

1.0 

1.0 

1.0 

18A 

9.0A 

5(ì 

bl .4 

35 

10 

25 

150 

7.0' 

7.0' 

A 

A 

A 

SSD 

SSD 

2N1918 A 
2N941 A 

250 

250 

ÌÌlS 

10. OÀ 
12.OA 

- .UL9LÌLU 

.6093 

.6093 

yC A i t 

25 

25' 

32. 

8.0 

8.0 

25 

25 

12 

50 

50 

250 

1.0 

1.0 

MJKS 

50 

50 

lOtA 



25 

7.0 

7.0 

AA 

A 

SSD 

Philiv 

BCY39 

OC 2 04 
OC205_ 

300 

300 

.45§A 

i45SAf 

.45 SA 

.40$J 

.40|j 

64 ' 
32 

_ 

64 

32 

12 

12 

250 

250 

25a 

-1O0( 

.50 

l.O0j 

1.00 

1500 

1500 

1.0 

1.0 

lOtA 
IOTA 
_ IOTA 




75 

A 

PH:Ev 

PH. N 

PTCI-if 

2S301 

2S305 

9QQQ K 

300 

300 

9 AA 

.70 

.70 

_«75 . 

.5B9J 

.58SJ 

,42^.1 

80 

123 

60 

125 

30 
50 
_ &.0 

10 Gl 
100 
50 

loH 

10 

1 ^ 

6.0 

6.0 

B.n 

18 

15 

20 




40 

40 

AT 

AT 

TIIL 

Tjlb 
ri li 

2S302 
BCY40 
0D2M _ 

25321 

25322 
2S3Q3 _ 

300 ^ 
300 

_ 30.0 , 

300 

300 

.80 
.855A 
. SSSAj 
1.00 
1.00 

1 (le 

.589J 
.40$J 
«.4Q ^ J 
.42tJ 
.42t3 

4lr 

32 

40 
_ 35. 

25 

32 

QQ 

WW 

20 

12 

12| 

100 

250 

O C Tk 
-A-U,V 

IO 

«10^1 

6.0 
1.00 
1 «00 

1.0 

1500 
lo 00 

20 

16TA 

16tA 




40 

75 

_ 

A 

A 

Tllb ' 
PHIY 

ph;d 

809 

40 

30 

20 

20 

50 

50 

1 00 

10 

IO 

6.0^ 
6.0 
£ .0 

1.0 

1.0 

1 .0 

15 

20 




40 

40 

A " 
A ' 

TOli 

TUO 

TI 1(1 

25323 

25324 

23304 

300 

300 

9 A A 

2.00 
3.00 
- 3 « 50 

.42tJ 
.42tJ 
.5 SS J 

25 
15 
_ 15,. 

25 

15 

20 

15 

-Al. 

^50 

50 

100 

10 

IO 

10 

6.0 
6.0 
-fi .0 

1.0 

1.0 

1 .0 

35 

75 




40 
40 
i.n ‘ 

.Jùi4— - 

A 

A 

' 

TU-, 

3N90 A 

3N91 A 

3N92 A 

300 

300 

300 

6.00S 

6.009 

6.00S 

6.00$ 
6.009 

^589J 
.589J- 
-tiaS J 
,58SJ 
,589 J 
,58SJ 

5(3 

50 

_ 5.0. 

50 

50 

50 


3 0 
30 
aiL 









8v0 
8.0 
a. n 

Ai . 

sp; 

aiNya a 30 0 
3N94 300 

3N95 Ai 300 


50 

50 

50 

1 




. 




8 ,0 
8.0 
8,0' 


SIA- 

Sii- 


1744 


SELEZiONE RADiO - TV / N. 12 - 1965 













































































































































































































DATI TECNICI DEI TRANSISTORI PNP AL SILICIO 

disposti in ordine della massima dissipazione al collettore (mW) e della massima frequenza (MHz) 
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DATI TECNICI DEI TRANSISTORI PNP AL SILICIO 

disposti in ordine della massima dissipazione al collettore (mW) e della massima frequenza (MHz) * 


TIPO 

MAX. 
DiSS. 
COLL 
in ario 
libero 

0 25° C 
Pc 

(mW) 

Frequenza 

di 

loglio 

tob 

(MHz) 

Resi- L 
stenzo il 
lennkD J 
In aria ^ 
libera s 
S 

l°Cinwf]' 

VALORI LIMITE 

25°C 

ICBO 

Max. 

con 

VCB 

max. 

a 25 °(: 

(|iAJ 

PARAMETRI 

"h" CARAHERISTICl 25 °C 

Cob 

(pf) 

S 

E 

1 

§ 

o-) 

0 

U 

BVcbo 

(VI 

BVcto 

0-BVcts 

§-BVcf(i 

(VI 

BVebo 

(VI 

le 

(mA) 

POLARIZZAZIONE 

EMFniTORE COMUNE 

VcB 

0-Vc! 

. (V) 

Ie 

0-lc 

A-Ib 

1 (mAl 

1 

hle 

I Hfi 

hoe 

(umho) 

Ne 

(ohm) 

hre ' 

ItXK^i) 

2N330A 

2N937 

2N329A 

385 

385 

390 

.50 

.50 

.50 

.35; 

.35; 

.54^ 


50 

50 

50 

30 

30 

30 

20 

20 

20 

5(J 

5(3 

50 

l.O^'ì 
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.100 

! 5.0^3 
i ,50^^ 
j .5 00 

js.OiZ 

\0.% 

^ 25 

ì 00 
i 60t 

40 

50 

50 
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70 

70 

70 
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AA 
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SSD 
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SS 
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.38SJ 
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30 
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15 
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30 


.100 
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i 5.00 

: 5,00 
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] 15TA# 
^ lOTZ^ 
1 50A 1 

1 
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35 

35 

50 

40 
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l.O^i! 
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^ 1.0 
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40 ! 
20 
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A 

A 

A 
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ST8036 
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.34ì 

M 

40 

40 
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2.0 
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1.0 

,100 

^5,00 
j 2.00 

( 1.00 

j I.oc? 

i lOG 
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i 60 
Ut 
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30 

4.0 

45 

45 

95 

PL 
PL 
i At 

TEC 1 
TEC ! 
CRY 
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2N328A 
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,25A 

.34Ì 

.33. 

.33. 

ìj 
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50 

50 
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35 

30 
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20 

20 
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.100 

1.0 

1.D 
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' .500 
; *500 

1.0 

\ 3.0^f 
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1 22 
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^ 36 tA 

bl ,2 

60 

! le 
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110 
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.At 
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RAYN 
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400 
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1.00 

.33§S 

.34$J 

.34ÌJ 
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60 

60 
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60 

60 
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60 

60 
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.io^?i 

.100 

5.0 

2.053 

i 2,00 

1.0 

> lOC 

1 14A 

Ut 

3 3Qt 

b 20 

bl.2 
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30 

30 
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4.0 
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95 

95 

At 
, Ai 
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1 .OOA 
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l.QOA 
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50 

60 

50 

50 

35 

5(3 

60 

50 
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.025 

50 

sp 
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1.0 

E 1.05^ 
1 1.00 

1 9,0 

i 15 
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35 
bl.7 
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60 

60 

18 

id 

£.0 

5.0 
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A 

A 

A 
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l.OOA 
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50 

50 

V) 

30 

. 1.0 . 

50 

50 

10 
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50 
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15 
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.050 

.050 


1 





90tZ 

700 

900 

A 

A 

A 

i HUG 

HUG 

HUG 

KA7815 ù 
MA7805 A 

400 
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10 

10 

30 

10 

10 

30 

IO 

10 
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.050 
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30 

30 
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30 

30 

60 
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30 
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22 
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60 

lÉ 
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A 

A 

At 
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lÉ 

1£ 
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95 

At 

At 
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35 
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IO 
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At 

At 
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^0 
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35 

50 

20 
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li 
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E 

E 
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3.001 
4.00 ■ 
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80 

35 
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40 

40 

-50 
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iOO 

.010 
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l.K 
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E 

E 

E 
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40 
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30 

35 

60 

20 

40 

30 

10 0 
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.001 
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.005 
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15 
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1012 
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E 

E 
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CRY i 
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20 
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25 
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10 

20 

6.0 
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25 
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10 

100 
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ALTOPARLANTI 
NEI COMPLESSI 
STEREOFONICI 




e caratteristiche che devono avere 
gli altoparianti da usare nei complessi 
stereofonici sono praticamente identiche 
a quelle dei comuni altoparlanti impiega¬ 
ti per riproduzioni monofoniche. Grande 
importanza per il buon risultato della ri- 
produzione ha la loro sistemazione nella 
stanza. 

I tecnici addetti alla registrazione collo¬ 
cano i microfoni a distanze calcolate sup¬ 
ponendo che durante la riproduzione, la 
distanza fra i due altoparlanti sia di circa 
3,5 metri, misura che corrisponde alla lar¬ 
ghezza media di una stanza. 

In fìg. 27 si può vedere la disposizione 
migliore di due altoparlanti per una stan¬ 
za di dimensioni medie. Gli assi degli al¬ 
toparlanti sono diretti in modo tale che 
la loro intersezione cada nel punto C; l'ef¬ 
fetto stereofonico si può percepire stando 
a una distanza d dal punto d'intersezio¬ 
ne C. 


La distanza d che è di solito di circa 
1,5 metri, dipende dalla direzione degli 
altoparlanti, dal loro modello e dalle ca¬ 
ratteristiche acustiche della stanza. 

Gli angoli a e 3 che gli altoparlanti for¬ 
mano con le pareti devono essere trovati 
sperimentalmente fino ad ottenere la mag¬ 
giore superfìcie in cui si percepisce un 
buon effetto stereofonico (superfìcie trat¬ 
teggiata nel disegno), di solito i loro valo¬ 
ri '^ariano da 30"" a 60°. 

Questa ricerca può essere fatta median¬ 
te delle prove acustiche o in modo più 
accurato con delle misure effettuate con 
un disco speciale sul quale sia inciso un 
forte segnale di rumore di fondo, « rumo¬ 
re bianco », un microfono sensibile (sen¬ 
sitivo) e un voltmetro. 

Il microfono viene collegato direttamen¬ 
te al voltmetro e posto nel mezzo della 
stanza, il controllo di bilanciamento del- 
l'amplifìcatore stereofonico è tenuto nella 
posizione centrale, il disco di prova in fun- 
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Fig. 27 - Sistemazione degli altoparlanti per la ripro¬ 
duzione stereofonica in una stanza di dimensioni 
medie. 


zione mentre i due altoparlanti vengono 
messi in funzione alternativamente. 

La misura consìste nel correggere le po¬ 
sizioni dei due altoparlanti fino a che non 
sì abbia una variazione maggiore di 2 dB 
sul voltmetro, quando si passa da un alto- 
parlante all'altro. La prova si può effettua¬ 
re mettendo il microfono in diversi punti 
della stanza, fino a qu"àndo si ottiene il 
corretto bilanciamento fra l'altoparlante di 
destra e quello di sinistra. 

Un buon effetto stereofonico può esse¬ 
re percepito in una superfìcie compresa fra 
il 50 e il 75% della superfìcie di una 
stanza. Buona parte delle stanze però non 
hannq le pareti simmetriche, così gli angoli 
a e P che gli altoparlanti formano con 
esse non sempre saranno uguali fra loro. 

Nel caso in cui si abbiano dei dischi 


registrati col sistema dei microfoni lontani, 
gli angoli a e p devono essere molto 
maggiori del normale e talvolta si consi¬ 
glia di tenere gli assi degli altoparlanti pa¬ 
ralleli alle pareti della stanza o anche in¬ 
clinati verso le pareti stesse; in questi casi 
la distanza fra i due altoparlanti può es¬ 
sere minore di 3 3,5 metri. 

Con la sistemazione illustrata in fìg. 27, 
si ha il vantaggio che anche gli ascoltatori 
vicini alle pareti avvertono un corretto bi¬ 
lanciamento fra i due altoparlanti. L'ascol¬ 
tatore in P è circa alla stessa distanza dai 
due altoparlanti, mentre quello in Q è 
più vicino all'altoparlante dì sinistra che 
a quello di destra, quando invece gli alto- 
parlanti sono posti con gli assi paralleli 
alle pareti, il suono proveniente dall'alto¬ 
parlante di sinistra predomina su quello 
di destra. 

Quando un ascoltatore va da P a Q, 
si sposta verso l'asse di irradiazione del¬ 
l'altoparlante di destra e si allontana dal¬ 
l'asse dell'altro altoparlante; questo effetto 
è contrario a quello delle differenze in di¬ 
stanza ed ha come risultato il mantenimen¬ 
to del corretto bilanciamento fra i due al¬ 
toparlanti anche nella posizione d'ascolto 
Q. 

Nel caso in cui la stanza non superi ì 
3,5 metri, è vantaggioso ricoprire le pareti 
nelle vicinanze degli altoparlanti con ma¬ 
teriali assorbenti, in modo particolare 
quando gli angoli a e P sono piuttòsto 
grandi. 

Una buona riproduzione stereofonica si 
può ottenere, in una stanza di dimensioni 
ridotte, con l'arrangiamento dì fìg. 28, do¬ 
ve vengono sfruttate le riflessioni delle pa¬ 
reti. L'uso delle riflessioni rendè maggio¬ 
re l'estensione apparente del suono ste¬ 
reofonico in relazione alla distanza reale 
degli altoparlanti. 

Se le casse acustiche in cui sono conte¬ 
nuti gli altoparlanti hanno un'apertura sul 
pannello posteriore è consìgliabile rico¬ 
prire le pareti dietro le casse con materia¬ 
le assorbente, con quésto sistema si pos¬ 
sono ottenere buoni risultati anche in ca¬ 
mere molto piccole. 

In genere la distanza fra i due altopar¬ 
lanti in stanze molto grandi non deve 
superare ì 3,5 metri. 
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Gli angoli a e P (fìg. 27) possono assu¬ 
mere un valore più grande quando le pa¬ 
reti laterali della stanza sono abbastanza 
assorbenti, in questo caso nella maggior 
parte della stanza si avrà una riproduzio¬ 
ne del suono correttamente bilanciata. 

Se invece le pareti laterali sono dì ma¬ 
teriale acusticamente non assorbente e il 
livello sonoro sul fondo della stanza di¬ 
venta troppo basso, gli assi dì radiazione 
degli altoparlanti devono venire diretti 
più verso Tinterno della stanza, allonta¬ 
nando così il punto dì intersezione C, di 
conseguenza la superfìcie in cui si perce¬ 
pisce l'effetto stereofonico viene ridotta al 
40%. La fìg. 29 mostra un complesso di 
altoparlanti consigliato in simili casi; ogni 
gruppo di altoparlanti consìste dì un alto- 
parlante per i toni bassi e tre per gli 
acuti. Essi sono disposti in modo che i 
loro assi di irradiazione si incontrino in 
C, C e C" così che nella maggior parte 
della stanza si possa ascoltare l'effet¬ 
to stereofonico correttamente senza alcu¬ 
na interferenza dovuta a riflessioni. Per 
quanto riguarda l'ascolto del suono stereo- 
fonico per mezzo di auricolari, bisogna 
notare che succedono degli inconvenienti; 
se ascoltiamo il suono emesso da una or¬ 
chestra in una sala da concerto, ruotando 
leggermente la testa, riusciamo solo a de¬ 
terminare dove è sistemata l'orchestra, se 
cioè, è posta davanti o dietro l'ascoltatore. 

Se invece ascoltiamo la riproduzione 
stereofonica attraverso gli auricolari, que¬ 
sta determinazione non è possibile perchè 
il suono ruota con essi, ai ruotare delia 
testa; anche la sensazione della distanza 
viene a mancare, perchè l'orchestra sembra 
essere posta su un arco passante sopra 
la testa attraverso ad entrambe le orecchie, 
proprio come il pezzo di connessione dei 
due auricolari. 

Nel caso di ascolto con auricolari il suo¬ 
no è intorno a noi, ma anche in noi, alla 
maggior parte degli ascoltatori questo ef¬ 
fetto sembra essere piuttosto spiacevole e 
nello stesso tempo stanca. 

AH'inizio si è parlato della determina¬ 
zione dell'altezza della sorgente sonora; 
quando due altoparlanti di un complesso 
stereofonico riproducono Io stesso suono, 
l'ascoltatore avrà l'impressione che il suo- 



Fig. 28 - Sistemazione degli altoparlanti per la ri- 
produzione stereofonica in una stanza di piccole di¬ 
mensioni. 



Fig. 29 - Sistemazione degli altoparlanti per la ri- 
produzione stereofonica in una stanza di grandi di¬ 
mensioni. 
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Fig. 30 - Esempio di una combinazione di altoparlanti. 


no provenga da un punto centrale rispet¬ 
to agli altoparlanti. Ruotando la testa la 
pressione sonora cambierà su entrambe le 
orecchie, ma in misura minore di quando 
si era in presenza di una sorgente sonora 
reale e non apparente come nel caso so¬ 
pra descritto. 

Questo effetto è avvertito dal cervello 
in corrispondenza di una certa altezza della 
sorgente sonora apparente; per un ascolta¬ 
tore posto al centro di una stanza delle 
misure di 3,5 x 5,5 metri, l'altezza appa¬ 
rente della sorgente sonora è di circa 1 
metro, detto effetto è più pronunciato per 
gli ascoltatori più vicini agli altoparlanti. 

Un inconveniente che possono procura¬ 
re gli altoparlanti posti troppo in alto, è 
quello di far sembrare la sezione centrale 
dell'orchestra situata sul soffitto oppure, 
a seconda di chi ascolta, sotto il pavimento. 


Dischi stereofonici e monofonici 

Fra i due sistemi di registrazione in fase 
di sperimentazione venne scartato quello 
che si basava su di una registrazione late¬ 
rale per un canale e di una registrazione 
verticale per l'altro, la non simmetria por¬ 
tava inconvenienti come rumore di fondo 
e distorsione. 

La causa principale dell'abbandono di 
questo sistema di registrazione fu dovuta 
tuttavia, aH'impossibilità di riprodurre tali 
dischi con fonorivelatori monofonici e nel¬ 
lo stesso tempo di riprodurre dischi mono¬ 
fonici con i fonorivelatori stereofonici adat¬ 
ti per l'incisione « laterale-verticale » se 
non impiegando filtri speciali. 

Anche nel caso di dischi stereofonici 
incisi con il metodo delle puntine disposte 
a 45° fra loro, è sconsigliabile per la ri- 
produzione l'uso dei fonorivelatori mono¬ 
fonici in quanto la cedevolezza verticale 
di tali fonorivelatori,-pur essendo soddisfa¬ 
cente per i dischi monofonici, dannegge- 
rebbe in breve tempo quelli stereofonici. 

Alcuni costruttori di dischi registrano le 
frequenze più basse, inferiori cioè a 
300 400 Hz, come se fossero emesse 

dalla parte centrale dell'orchestra. 

La modulazione sulla traccia del disco, 
come già spiegato in fìg. 19b, è solo late¬ 
rale senza componenti verticali; siccome 
i segnali a bassa frequenza hanno un'am¬ 
piezza notevole, questo accorgimento ha 
il vantaggio di far restare piccola la mo¬ 
dulazione verticale in quanto essa è cau¬ 
sata solo da segnali a frequenza più alta 
e ampiezza piccola provenienti dai suoni 
centrali. 

I costruttori di dischi *che impiegano 
questo sistema di registrazione affermano 
che i loro dischi stereofonici possono es¬ 
sere suonati anche con fonorivelatori mo¬ 
nofonici. Con questo particolare tipo di 
registrazione, quando in un complesso 
stereofonico, uno dei due canali ha una 
riproduzione dei toni bassi insufficiente, 
verranno riprodotti dall'altro canale. 

La soluzione migliore per poter ripro¬ 
durre entrambi i tipi di dischi è stata quel¬ 
la di adottare un fonorivelatore stereofo¬ 
nico che potesse riprodurre anche i dischi 
monofonici. 
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Se i due elementi del fonorivelatore so¬ 
no collegati in parallelo a un singolo am¬ 
plificatore, esso funzionerà come un co¬ 
mune fonorivelatore monofonico, se inve¬ 
ce il fonorivelatore viene collegato a un 
complesso stereofonico, il suono sarà ri¬ 
prodotto come se tutta Torchestra fosse 
situata in mezzo ai due microfoni, quindi 
la riproduzione è ancora monofonica e il 
suono sembra provenire da un altoparlan¬ 
te posto fra i due altoparlanti. 

Questo tipo di riproduzione monofonica 
porta una migliore qualità del suono e del- 
Tacustica, delTambiente. 

I dischi stereofonici sono registrati se¬ 


condo le caratteristiche R.I.A.A. (J.E.C), 
in modo che si possano riprodurre attraver¬ 
so un complesso stereofonico senza la 
necessità di dover regolare i controlli come 
nei casi precedenti. 

La maggior sottigliezza della puntina dei 
fonorivelatori stereofonici in confronto a 
quelle dei fonorivelatori monofonici porta 
qualche conseguenza sulla riproduzione 
dei toni, migliorando del resto la qualità; 
nello stesso tempo riduce l'usura del disco 
penetrando più in fondo nel solco e ridu¬ 
cendo così l'attrito sulle pareti dell'inci¬ 
sione. 


Il problema delValto costo delle stazioni televisive destinate ai programmi 
scolastici è stato risolto negli Stati Uniti in maniera brillante. 

UUniversità di Lafayette {Indiana) ha infatti messo a disposizione di uno spe-* 
ciale comitato le sue attrezzature televisive a terra, alcuni locali ed il proprio 
aeroporto privato. 

Il MPATI da parte sua ha provveduto a noleggiare un aeroplano che, con 
speciali attrezzature rice-trasmittenti per la televisione installate a bordo ^sta 
in volo sullo stato delVInàiana per cinque ore al giorno. I programmi vengono 
irradiati dagli impianti dell Università ricevuti dalVaeroplano in volo e, dopo 
essere stati debitamente amplificati, vengono ritrasmessi a terra. 


STEREO FV/83 SAMOA 

Complesso «mono-stereofonico» ad alta fedeltà. 

Costituito da un elegante eccezionale mobile di legno ricoperto di vinilpelle - 
colore ghiaccio - trova facile sistemazione in qualsiasi ambiente. Il sistema è 
composto da: Cambiadischi automatico <€ Garrard » a 4 velocità. Amplificatore 
HI-FI potenza 6 W (3 W per canale). Controllo volume con regolazione fisiologica. 
Regolazione toni bassi - alti - bilanciamento - Prese per diffusori acustici (A/803). 
Presa per registratore - Alimentazione universale 110 ~ 220 V. Peso 13000 g. 
Dimensioni 620 x 350 x 180. - Prezzo di listino Lire 73.000 
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resentiamo in questo breve arti¬ 
colo un semplice misuratore di campo 
operante tra le frequenze destinate ai ra¬ 
dio comandi (25,6 -h 29,5 MHz). 

Questo piccolo strumento si è dimostra¬ 
to di grande utilità per la messa a punto 
del trasmettitore ad otto canali descritto 
in questo stesso numero; esso può infatti 
rivelare, a distanza, la presenza di oscilla¬ 
zioni a radio-frequenza, consente dì stabili¬ 
re l'accordo esatto delle varie sezioni e 
dello stadio d'antenna e permette inoltre 
di fare il confronto qualitativo tra i vari 
tipi di antenne. 

il circuito è molto semplice, ma pratico 
e di sicuro funzionamento; consiste in un 
circuito risonante LC che viene accordato 
alla frequenza di emissione del trasmetti¬ 
tore mediante il condensatore variabile 
Ci (fig. 1 ). 

La bobina Li, cui è connessa l'antenna, 
costituisce il « link » che trasferisce il 
segnaie d'antenna alla bobina L 2 , questa, 
in unione alle capacità Ci e C 2 , determina 


il valore della frequenza di risonanza; la 
tensione a radiofreq jenza presente ai capi 
del circuito risonante viene rivelata dal 
diodo Di e dal gruppo di rivelazione for¬ 
mato dalla capacità C 3 e dalla resistenza 
del microamperometro. L'indicazione del¬ 
lo strumento è proporzionale al valore del 
campo elettrico in cui è immersa l'an¬ 
tenna. 



Fig. 1 - Schema elettrico del misuratore di campo. 
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Fig. 2 - Circuito stampato visto dalla parte dove sono montati i componenti. 


Realizzazione pratica 

II cablaggio è stato realizzato con circui¬ 
to stampato; la figura 2 lo mostra visto dal 
lato dei componenti, e la figura 3, visto 
dal lato delle saldature. 

I dati costruttivi delle bobine LI e L2 
sono i seguenti: la bobina L2 è costituita 
da 10 spire di rame smaltato di diametro 
1,5 mm, avvolte su un supporto isolante 
del diametro di 11 mm, provvisto di 
nucleo, mentre la bobina LI è formata da 
spire di filo ricoperto in plastica, avvolte 
sulla bobina L2 a partire dal lato freddo. 

II circuito stampato ha le dimensioni di 
4x5 cm; il supporto della bobina ed il 
compensatore sono fìssati alla piastrina 
mediante bulloncini. 

Per la realizzazione del circuito stam¬ 
pato consigliamo la scatola G.B.C. - L/735. 

Per facilitarne la costruzione, è stata 
riportata, in figura 3, la sagoma in gran¬ 
dezza naturale; di essa il dilettante potrà 
servirsi per sovrapporla direttamente alla 
lastrina ramata e ricavarne, senza paura 
di sbagliare, il disegno e la foratura. 

Ottenuto il circuito stampato, si mon¬ 
teranno su questo le varie parti nella po¬ 
sizione indicata dalla figura 2, si esegui¬ 
ranno poi le saldature servendosi di un 
saldatore a punta sottile e di piccola po¬ 


tenza, ciò per non produrre avarie al cir¬ 
cuito testé ottenuto. 

MI fine di evitare di cortocircuitare i col- 
legamenti e di aumentare eccessivamente 
le capacità parassite, il circuito va fissato 
al telaio per mezzo di bulloncini, distan¬ 
ziati da questo di circa 5 mm; al perno 
del compensatore, sarà fissata una mano¬ 
pola. 

Il microamperometro verrà poi colle¬ 
gato con i punti indicati con + e — ri¬ 
spettando le polarità; se lo strumento se- 



Fig. 3 - Circuito stampato visto dalla parte delle 
saldature. 
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gnasse valori negativi, invertire i colle¬ 
gamenti. 

La sensibilità del misuratore di campo 
dipende da quella del microamperometro: 
in via principale consigliamo di usare uno 
strumento di 50 [xA o 100 [jlA fondo scala, 
in sua sostituzione si può però impie¬ 
gare un normale tester nella portata in¬ 
feriore dei mA, c.c. 

Per regolare la sensibilità, è convenien¬ 
te porre in parallelo al microamperome¬ 
tro un potenziometro collegato a reostato, 
il cui valore dipende dalla resistenza in¬ 
terna dello strumento usato; per una sen¬ 
sibilità di 50 jxA fondo scala consigliamo 
un potenziometro da 5 kohm. 

L'antenna, che deve essere collegata al 
punto A del circuito fig. 1, dovrebbe ave¬ 
re una lunghezza pari a X/4, e cioè per 



una frequenza dì 27 MHz, 2,8 m; usando 
invece un'antenna a stilo lunga circa 1 
metro, è necessario compensarla introdu¬ 
cendo una induttanza in serie L' (fìg. 4-). 

Il valore di questa induttanza, o più ^ 
precisamente della sua reattanza, può es¬ 
sere reso regolabile ponendole in paralle¬ 
lo un compensatore variabile C'. ' 

Facciamo notare che il gruppo di com¬ 
pensazione L' C' non è assolutamente in¬ 
dispensabile, ma consente però di sfrut¬ 
tare completamente la sensibilità dello 
strumento. 

Il valore di L' deve essere determinato 
in sede sperimentale in relazione al tipo 



Fig. 4 - Schema d'inserzione della compensazione 
d'aereo. 


di antenna ed alla frequenza di lavoro; si 
può cominciare con l'avvolgere 18 spire 
dì filo di rame smaltato di 1 mm su un 
supporto di 11 mm di diametro provvi¬ 
sto di nucleo, e per C' adottare un com¬ 
pensatore di 30 pF. 

Volendo costruirsi il misuratore di cam¬ 
po come strumento indipendente, consi¬ 
gliamo la realizzazione mostrata in figura 
5, dove il circuito stampato è stato fissato 
nel lato superiore di un telaio in allumi¬ 
nio, vicino all'antenna; quest'ultima deve 
naturalmente essere isolata dall'involucro 
metallico, fissandola ad esempio su una 



Fig. 5 - Come è stata realizzata in laboratorio la 
custodia per il misuratore di campo. 
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basetta isolante, a sua volta fissata al 
telaio. 

L'induttanza di compensazione L' ed il 
compensatore d'antenna C', si possono 
montare accanto all'antenna tenendoli iso¬ 
lati dal telaio. 

Nel pannello anteriore è sistemato il 
microamperometro ed il potenziometro 

sensibilità. 

La verifica del funzionamento dello stru¬ 
mento può essere fatta usando un Grid- 
dip, posto in prossimità dell'antenna, o 
impiegando un comune generatore a ra¬ 
diofrequenza, collegato all'antenna me¬ 
diante un condensatore di pochi picofa¬ 
rad. 


La taratura si effettua con il compen¬ 
satore variabile di sintonia a circa metà 
corsa, e variando la posizione del nucleo 
della bobina L2 sino ad ottenere la massi¬ 
ma deviazione dell'indice dello strumento 
per la frequenza di lavoro. 

Si passa poi alla messa a punto del 
gruppo di compensazione d'antenna agen¬ 
do sul nucleo della bobina L' e sul com¬ 
pensatore C' per ottenere la massima in¬ 
dicazione. 

Le misure con il misuratore di campo 
devono essere effettuate mantenendo Io 
strumento ad una certa distanza dal tra¬ 
smettitore, tale però da consentire una 
lettura apprezzabile. 


N. 

Cat. G.B.C. 

Descrizione 

1 

0/61 

Microcompensatore 30 pF 

1 

B/11 

Condensatore 15 pF 

' } 

B/179-8 

Condensatore 3000 pF 

ì 

0A90 

Diodo 

1 

0/666 

Supporto 

1 

0/627 

Nucleo 

1 

T/443 

Microamperometro 50 piA 

l 

D/193 

Potenziometro 5 kohm 

! 

N/116 

Antenna a stilo 

1 

T 

1 

0/666 

0/627' 

0/31 

Supporto i gruppo di compensazione 

uc eo ort c ( d'antenna (eventuale) 

Compensatore 30 pF ; 


G/28 

Viti 2x10 


G/44 

Dadi 





Complesso stereofonico ad alta fedeltà^ dalle prestazioni eccezio¬ 
nali. Costituito da un elegante mobile dì legno pregiato di nuova 
concezione tipo « drop-down ». Cambiadischi ribaltabile. Trova 
facile sistemazione ovunque e può essere appeso alla parete. Il 
sistema è composto dalTAmplificatore HI-FI (potenza 6 W; 3 W 
per canale). Controllo volume con regolazione fisiologica. Rego¬ 
lazione toni bassi - alti - bilanciamento. Presa per registratore 
e per diffusori acustici (A/800 - A/801 - A/803 - A/491 - 
A/491-1 ). 4 altoparlanti dì alta qualità. 2 Woofer 2 Tweeter 
disposti razionalmente. Giradischi « Garrard » 4 velocità. Ali¬ 
mentazione universale 110-^220 V. Peso 24000 g. Dimensioni 
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900 X 390 X 250. 


Prezzo L. 95.000 
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campo della radiomodeilistica, 
i maggiori inconveninenti si incontrano 
nella costruzione dei trasmettitori, soprat¬ 
tutto perchè essi devono possedere buone 
qualità di stabilità, sia per quanto riguar¬ 
da i circuiti a radiofrequenza, sia per 
quanto riguarda quelli a bassa frequenza. 
Abbiamo, per questo, cercato di realizzare 
un primo tipo di trasmettitore che posse¬ 
desse appunto tali requisiti, pur essendo 
di semplice costruzione e di costo non 
eccessivo. 

Dopo molteplici prove di laboratorio ab¬ 
biamo messo a punto un trasmettitore a 
otto canali, controllato a quarzo, di cui 
possiamo tranquillamente garantire il fun¬ 
zionamento: esso vuole essere un trasmet¬ 
titore di media potenza, che può essere 
utilizzato per comandare modellini di na¬ 
vi, automobili ed anche aerei. La portata 
è risultata, in sede di collaudo, di circa 
0,6 0,7 km, e, in condizioni favorevoli 

di propagazione, anche di 1 km; distanze 
più che sufficienti per gli scopi che ci 
siamo proposti. 

Ci auguriamo che questo articolo pos¬ 
sa rappresentare per molti lettori un in¬ 


vito ad intraprendere una carriera nel 
campo dei radiocomandi, che non sarà 
certamente priva di soddisfazioni. 

Caratteristiche tecniche 

Frequenza: attorno ai 27 MHz (control¬ 
lata a quarzo) 

Modulazione: 280 -f- 460 Hz con 8 canali 
Potenza d'uscita: 100 mW circa 
Alimentazione: 13,5 V 
Corrente assorbita: con V = 13,5 V - 
60 mA; con V = 8 V - 25 mA 
Semiconduttori usati: 2 x OC71 ; 1 xOC74; 

1 XOC170; 1 XAF118; 1 x OAZ203 
Dimensioni: 88 x 100 mm 
Peso: 180 g 

Descrizione del circuito 

Facendo riferimento allo schema com¬ 
pleto riportato in fig. 1, distinguiamo una 
sezione a bassa frequenza ed una sezione 
di radiofrequenza; la prima rappresenta 
lo stadio modulatore del trasmettitore ed 
è a sua volta costituita da uno stadio 
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oscillatore, uno stadio separatore ed uno 
stadio amplificatore di potenza. 

Come oscillatore abbiamo scelto il cir¬ 
cuito Hartley, il quale, essendo formato 
da elementi L e C, si è dimostrato suffi¬ 
cientemente stabile nei riguardi della va¬ 
riazione di temperatura. 

Il transistore impiegato è un semplice 
OC 71, ma, per chi volesse ottenere una 
maggiore stabilità, consigliamo di usare 
un transistore del tipo ASY 27, compo¬ 
nente professionale che presenta elevata 
qualità di stabilità e « relìability ». 

Abbiamo dimensionato il circuito in 
modo da potere utilizzare come elemento 
induttivo il trasformatore intertransisto- 
riale della G.B.C. H/334; questo, in unio¬ 
ne alla capacità posta in parallelo ad 
esso, determina il valore della frequenza 
di oscillazione. Il valore di detta capacità 
è rappresentato dal parallelo del conden¬ 
satore fisso CI e da una capacità varia¬ 
bile, diversa per ognuna delle otto fre¬ 
quenze, ottenuta variando la reattanza ca¬ 
pacitiva di un bipolo, costituito dalia serie 
di un reostato e di un condensatore, posta 
in parallelo ad un altro condensatore; cia¬ 
scuno di questi gruppi è inserto mediante 
i contatti K1-K2-K3 . . .K8 montati in un 
separato pannello e collegato ai punti AA' 
(fìg. 2). 

Una retroazione di emettitore conferi- 
"sce stabilità al sistema. 

L'alimentazione dell'oscillatore è deri¬ 
vata ai capi del diodo Zener GAZ 203; in 
tal modo, anche se la tensione della bat¬ 
teria di alimentazione scende dal valore 


biamo così ottenuto una notevole indi- 
pendenza dello stadio oscillatore dalla 
condizione di carica della batteria; ciò è 
molto importante perchè, se la frequenza 
dell'oscillazione varia al variare delia ten¬ 
sione, sì rischia di non riuscire più a con¬ 
trollare il radiomodello che sì comanda. 

L'oscillatore è seguito da uno stadio se¬ 
paratore utilizzante un transistore OC 71 
nella configurazione « emitter follower », 
al fine di ottenere una elevata impedenza 
di ingresso, per non caricare l'oscillatore, 
ed una bassa impedenza d'uscita. 

Il segnale viene trasferito allo stadio 
finale, ed è regolato dal reostato P9, con 
il quale è così possibile variare l'indice 
di modulazione. 

Lo stadio finale utilizza un transistore 
OC 74 sul cui circuito dì collettore è inse¬ 
rito il trasformatore di modulazione che 
modula completamente l'alimentazione 
dello stadio a radiofrequenza. 

La sezione a radiofrequenza comprende 
un oscillatore a quarzo che genera la por¬ 
tante a radiofrequenza, risultando in tal 
modo sufficientemente stabile. 

11 quarzo lavora in « Overtone » (3° ar¬ 
monica), e, a proposito della sua scelta, 
facciamo notare che è bene scegliere un 
quarzo per trasmissione, tale che sìa fa¬ 
cilmente reperibile il corrispondente quar¬ 
zo per ricezione, la cui frequenza sia di¬ 
scosta da quella di trasmissione del valore 
di 445 kHz, e questo in previsione della 
eventualità di costruire un ricevitore su¬ 
pereterodina a quarzo. (Si monti il quar¬ 
zo a frequenza più elevata sul trasmet- 



Fig. 2 - Schema elettrico dei gruppi osci 


(latori di nota. 
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un circuito risonante formato dalla indut¬ 
tanza LI, dal condensatore C6 e dal com¬ 
pensatore C7; variando la capacità C7 è 
facile portare in oscillazione il circuito. La 
corrente a radiofrequenza, che circola nel¬ 
l'induttanza LI, genera per mutua indu¬ 
zione nella bobina L2, che costituisce un 
« link », una tensione che viene applicata 
alla base del transistore AF 118, amplifi¬ 
catore finale. 

Lo stadio finale, arr^lificatore di po¬ 
tenza a radiofrequenza, comprende infatti 
il transistore AF 118 con carico anodico 
accordato per mezzo delle capacità C9 e 
CIO e dell'induttanza L3. Il «link» L4 
preleva il segnale e lo trasferisce all'an¬ 
tenna. 

Realizzazione pratica 

Il montaggio può essere realizzato su 
circuito stampato, avvalendosi del noto 
corredo « Print Kit ». In fìg. 3 è rappre¬ 

1762 


sentato il circuito stampato visto dal lato 
dei componenti, mentre in fìg. 4 il cir¬ 
cuito è visto dal lato delle saldature; le 
dimensioni del circuito di fìg. 4 sono quel¬ 
le reali, cioè in scala 1 : 1, al fine di poter 
utilizzare direttamente il disegno per rica¬ 
vare il circuito stampato, interponendo 
semplicemente un foglio di carta di rical¬ 
co tra la pagina della rivista e la piastra 
di rame e seguendo con una punta i con¬ 
torni del disegno. 

Si tenga presente che il montaggio de¬ 
scritto è previsto per 8 canali; coloro che 
intendessero aumentare il numero dei ca¬ 
nali dovranno modificare il circuito stam¬ 
pato ripetendo, per ogni canale aggiunto, 
la parte del disegno interessante i con¬ 
densatori ed il reostato di nota. 

Durante il montaggio dei componenti è 
necessario prestare attenzione ai collega- 
menti del trasformatore dell'oscillatore, 
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che dovrà essere inserito come appare 
nella fig. 5. 

Come trasformatore di modulazione si 
può usare il trasformatore H/504 senza 
bisogno di modificarlo: infatti il disadat¬ 
tamento di impedenze che si compie usan¬ 
do detto trasformatore in sostituzione di 
quello di calcolo è contenuto in limiti ab¬ 
bastanza modesti. Il trasformatore deve 
essere montato secondo la disposizione di 
fig. 6, lasciando libero il collegamento cen¬ 
trale. 

Si tenga presente che il punto rosso se¬ 
gnato sulTinvolucro del diodo Zener rap¬ 
presenta il catodo, e quindi deve essere 
collegato a massa, essendo il diodo pola¬ 
rizzato inversamente. 

Per quanto riguarda la sezione a radio- 
frequenza, i dati costruttivi delle bobine 
sono i seguenti: 

bobina LI : 11 spire di filo di rame smal¬ 
tato di 1,2 mm avvolte su sup¬ 
porto di 11 mm di diametro, 
provvisto di nucleo, 

bobina L2; 5 spire di filo ricoperto in pla¬ 
stica avvolte sulla bobina LI 
a partire dal lato freddo. 


bobina L3: 11 spire di filo di rame smal¬ 
tato di 1,2 mm avvolte su sup¬ 
porto di 11 mm di diametro, 
provvisto di nucleo. 

bobina L4: 5 spire di filo ricoperto in pla¬ 
stica avvolte sulla bobina LI a 
partire dal lato freddo, 
bobina L5: 11 spire di filo di rame smal¬ 
tato di 1,2 mm avvolte su sup¬ 
porto di 11 mm di diametro, 
provvisto di nucleo. 

Durante il montaggio dei condensatori 
variabili, si presti attenzione a disporre 
gli stessi in mocto che il rotore si trovi 
connesso a massa, e ciò al fine di non 
variare le condizioni dì funzionamento 
nella fase di taratura. 

L'alimentazione del circuito avviene col¬ 
legando la batteria di alimentazione a 
13,5 V (ottenuta ad esempio con tre pile 
a 4,5 V connesse in serie) ai punti indi¬ 
cati con « + » e « — » nella fig. 3; la 
antenna è collegata al punto « Ant. » ed i 
pulsanti di nota che, come sì è già detto, 
risultano esterni al montaggio, devono es¬ 
sere collegati tra il punto A' ed i punti 
Bl., B2 . . . B8. 



Fig. 4-11 pannello del circuito stampato visto dal lato delle connessionf. (scala 1:1). 
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Fig. 5 - Particolare del circuito stampato visto dal 
lato dei componenti in cui appare la disposizione del 
trasformatore oscillatore. 


Fig. 6 - Particolare del circuito stampato visto dal 
lato dei componenti che mette in evidenza la dispo¬ 
sizione del trasformatore di modulazione. 


Taratura 

Le operazioni di messa a punto del 
trasmettitore possono essere diverse in 
relazione al tipo di attrezzatura possedu¬ 
ta: al minimo è richiesto un tester, e di 
valido aiuto può essere il misuratore di 
campo descritto in questo stesso numero 
di Selezione. Distinguiamo la taratura del¬ 
la sezione in alta frequenza dalla taratura 
della sezione in bassa frequenza e per non 
danneggiare i transistori Tr4 e Tr5, la¬ 
sciando disarcordati gli stadi, è bene ini¬ 
ziare allineando la sezione a radiofrequenza. 

La messa a punto di uno stadio a radio- 
frequenza può essere effettuata facilmente 
misurandone la corrente assorbita; poi¬ 
ché, però, è per noi diffìcile misurare 
la corrente assorbita dallo stadio oscilla¬ 
tore, senza modificare il circuito stampa¬ 
to, effettueremo la taratura misurando la 
corrente totale dell'oscillatore e dell'am¬ 
plificatore finale. Per questo prima di in¬ 
serire il trasformatore di modulazione, 
è necessario procedere alla taratura, col¬ 
legando il punto indicato con « + » al 
polo positivo della batteria di alimentazio¬ 
ne, il punto « M » con il polo negativo, 
e collegando in serie al circuito un milli- 
ampergmetro. La corrente assorbita, con 
apparecchio tarato, risulta compresa tra 
17 -h 20 mA. 

Perchè lo stadio oscillatore generi una 
onda a radiofrequenza, è necessario ecci¬ 
tare il quarzo accordando il circuito ri¬ 


sonante di collettore sulla frequenza del 
quarzo stesso, e questo avviene agendo 
sul nucleo della bobina LI e sul conden¬ 
satore variabile C6; l'oscillazione si ha 
quando la corrente assorbita presenta un 
minimo. 

Con il misuratore di campo su accen¬ 
nato, posto nelle vicinanze, è possibile 
assicurarsi dell'avvenuta oscillazione. Poi¬ 
ché durante queste operazioni è rimasto 
collegato lo stadio finale, non ancora alli¬ 
neato, per non danneggiare il transistore 
occorre procedere rapidamente, e, nel caso 
che non si riuscisse ad accordare subito 
gli stadi, è bene lasciare raffreddare i tran¬ 
sistori prima di procedere ad altri ten¬ 
tativi. 

Lo stadio oscillatore dovrebbe eccitarsi 
facilmente, in caso contrario provare a 
variare il valore della capacità fissa di 
accordo C5 ed eventualmente la resistenza 
di emettitore RI2. Gli stessi accorgimenti 
valgono per la taratura dello stadio finale 
a radiofrequenza. Rimane ora da accorda¬ 
re lo stadio d'antenna: usando un'antenna 
a stilo, accorciata rispetto alla lunghezza 
X/4, essa presenta una componente capa¬ 
citiva che deve essere compensata dalla 
induttanza L5, In parallelo a quest'ultima 
è posta la capacità CI2, il cui valore di¬ 
pende dal tipo di antenna usata; è comun¬ 
que facile determinarne il valore misuran¬ 
do con il misuratore di campo l'intensità 
del vettore campo elettrico: il valore otti¬ 
mo è quello cui corrisponde la massima 
indicazione. 
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La regolazione fissa delfaccordo d'an¬ 
tenna è affidata al nucleo della bobina L5. 
Ora che è stata effettuata una prima tara¬ 
tura, avvalendosi sempre del misuratore 
di campo, è possibile migliorare il rendi¬ 
mento del circuito variando Taccoppia- 
mento tra le bobine LI, L2 e L3, L4, cui 
corrisponde necessariamente una variazio¬ 
ne dei condensatori variabili C7 e CIO, 
per mantenere costante la frequenza di 
risonanza. 

Il trasmettitore risulterà perfettamente 
allineato quando l'indicazione del misura¬ 
tore di campo sarà massima. 

Dopo aver tarato la parte a radiofre¬ 
quenza, si può inserire il trasformatore 
di modulazione e procedere alla messa a 
punto della sezione a bassa frequenza; la 
alimentazione deve essere connessa ai pun¬ 
ti « » e « — », I punti indicati nello 

schema con A' e B1, B2 ecc., devono es¬ 
sere collegati ai pulsantrdi nota, premen¬ 
do i quali (naturalmente uno alla volta) 
si determina la frequenza di oscillazione. 

La messa a punto inizia controllando 
che il transistore Tri oscilli regolarmente: 
questo si può fare usando una normale 
cuffia fonica collegata ai capi della resi¬ 
stenza di emettitore R8 del transistore 
Tr2; in cuffia dovrà essere udito il se¬ 
gnale a bassa frequenza, e lo stesso se¬ 
gnale sarà presente al secondario del tra¬ 
sformatore di modulazione, cioè tra ì pun¬ 
ti M e « — », e potrà essere regolato in 
ampiezza agendo sul reostato P9. Natural¬ 
mente sarebbe meglio eseguire il controllo 
con un oscilloscopio, il quale visualizza 
la forma d'onda; comunque tale strumen¬ 
to non è strettamente necessario. 

La prova deve essere eseguita con i con¬ 
tatti Kl, K2, ecc. aperti; in tal caso la 
frequenza di oscillazione è massima, ed è 
determinata dall'induttanza del trasforma¬ 
tore e dalla capacità CI. Non è pertanto 
possibile usare detta frequenza come fon¬ 
te di informazione, in quanto essa è sem¬ 
pre presente. Si deve quindi fare atten¬ 
zione a far cadere questa frequenza al dì 
fuori della banda utile del relè a lamine 
vibranti usato in ricezione. 

La taratura vera e propria avviene de¬ 
terminando i valori delle capacità -Cm e 
Cn per ogni valore della frequenza di riso¬ 
nanza di ogni lamina. 


Nel modello da noi costruito abbiamo 
usato in ricezione un relè a lamine vi¬ 
branti marca « MARTIN PFEIL »; i dati 
riportati in tabella 1 sono pertanto indica¬ 
tivi e si riferiscono al relè menzionato. 


TaMlà ì 


ILamìns 

Frequenza 

(Hz) 

CI 

(nF) 1 

Cm 

(nF) 

Cn 

(nF 

P 

( kohm ) 

1 

460 

10 

1 

3 

50 

2 

420 

10 

3-hl 

3 

50 

3 

390 , 

10 

5 + 3 

3 

50 

4 

370 

10 

10 

5 

50 

5 

340 

10 

10 + 5 

5 

50 

6 

320 

10 

20 

5 

50 

7 

300 

10 

20 + 3 

5 

50 

8 

280 

10 

30 

5 

50 


I valori di Cm sono ottenuti facendo il 
parallelo di condensatori di valori com¬ 
merciali. Le operazioni di taratura posso¬ 
no essere eseguite collegando il relè al 
secondario del trasformatore di modula¬ 
zione (tra i punti M e « — ») e trovando 
per tentativi ì valori dei condensatori ne¬ 
cessari per ottenere la vibrazione delle la¬ 
mine. La variazione di frequenza avviene 
agendo sui reostati PI, P2 . . . P8, 

È bene iniziare dalle frequenze più bas¬ 
se, poiché, a causa della tolleranza dei 
componenti e della variazione del « P » 
da transistore a transistore, può accadere 
che, se tutte le variazioni rispetto ai dati 
di calcolo agiscono nello stesso senso, il 
transistore Tri cessi di oscillare per le 
frequenze più basse, per le quali occorre 
un maggior fattore di reazione positiva. 
In tal caso è necessario diminuire legger¬ 
mente il valore della resistenza R3, com¬ 
patibilmente con una buona forma d'on¬ 
da, o, per lo meno, con una buona resa; 
si noti però che una diminuzione di R3 
può determinare una leggera variazione di 
frequenza, che si compensa facilmente va¬ 
riando la capacità CM o Cn. Si noti che nel 
circuito stampato sono previsti due con¬ 
densatori per canale posti in parallelo 
per ottenere Cm, ed in quei casi in cui 
è sufficiente un solo condensatore, rimane 
disponibile lo spazio di un condensatore 
Tarata la frequenza inferiore, si passa 
alla frequenza superiore, e quindi alle 
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—■ Come si presenta il circuito stampato a montag¬ 
gio effettuato. 


frequenze intermedie. A questo punto ci 
si assicuri che, nelle condizioni peggiori di 
alimentazione (batteria scarica: == 8 V), 
Tindice di modulazione non sia eccessivo 
e tale da bloccare periodicamente le oscil¬ 
lazioni: per questo si regoli il reostato P9, 
sino ad ottenere un buon risultato su tutte 
le frequenze di modulazione. 


Il trasmettitore si può considerare ora 
completamente tarato; con una goccia di 
vernice si fissano infine nella loro posi¬ 
zione i nuclei delle bobine, i condensatori 
variabili ed i reostati. 

Il collaudo vero e proprio e la prova 
di distanza possono essere effettuati solo 
se si è in possesso di un radioricevitore. 

È bene iniziare ponendo il ricevitore in 
prossimità del trasmettitore ed allonta¬ 
nandolo progressivamente sino a che si ot¬ 
tiene ancora un funzionamento sicuro. 

La portata dipende naturalmente dalla 
sensibilità del ricevitore e dalle condizio¬ 
ni di allineamento del trasmettitore: nella 
prova da noi effettuata abbiamo usato co¬ 
me ricevitore una supereterodina control¬ 
lata a quarzo, e la distanza è risultata di 
circa 600 700 m. Facciamo presente che 

non pretendiamo di coprire, con il mo¬ 
dello costruito, grandi distanze, essendo 
la portata limitata dalla potenza dello sta¬ 
dio amplificatore a radiofrequenza, e quin¬ 
di dalla potenza di modulazione, cui con¬ 
segue una maggiore complicazione circui¬ 
tale. Riteniamo comunque che il trasmet¬ 
titore ora presentato possa soddisfare alle 
esigenze di molti lettori. 

Ing. P. Ricci 



Vista del trasmet¬ 
titore osservato dal¬ 
la parte anteriore. 
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MATERIALE OCCORRENTE 


H. 

Simbolo 

Descrizione 

1 

RI 

47 kohm 

1 

R2 

5,6 kohm 

2 

R3-R5 

68 kohm 

1 

R4 

560 ohm 

3 

Ró-Rn-R15 

220 ohm 

T 

R7 

100 kohm 

l 

R8 

1 1,8 kohm 

1 

R9 

5,6 kohm 

1 

RIO 

1,5 kohm 

1 

R12 

^ 57 kohm 

1 

R13 

12 kohm 

1 

R14 

270 ohm 

8 

PI . . .P8 

reostati 0,05 Mohm 

1 

P9 

reostato 0,01 Mohm 

1 

CI 

10 nF 

1 

C2 

40 nF 

2 

C3-C4 

16 ^F 10 V 

3 

C5-C8-C11 

1 nF 

2 

C6-C9 

10 pF 

2 

C7-C10 

con. variabile 2 -F 30 pF 

1 

C12 

12 pF 

2 

Cm e Cn 

1 nF j 

6 

» » 

^ ^ j condensatori del 

7 

2 

» » 

» » 

^ osciUatori 

10 n f Z- 

2 

» » 

20 n 1 

1 

» » 

30 n ' 

1 

Tri 

transistore oscill. B.F. OC 71 

1 

Tr2 

» separatore OC 71 

1 

Tr3 

» amplif. B,F. OC 74 

\ 

Tr4 

» oscill. RF OC 170 

1 

Tr5 

» amplif. RF AF 118 

1 

ZI 

Diodo Zener OAZ 203 

l 

TI 

trasformatore oscillatore 

1 

T2 

» di modulazione 

1 

Q 

27,205 MHz 

1 

— 

zoccolo per quarzo 

3 


supporti in polistirolo 

3 

— 

nuclei per supporti 

1 


antenna telescopica 


La principale arteria di accesso alla città di Eindhoven (Olanda) sarà presto 
dotata, per un ampio tratto, di un sistema automatico di indicazioni di velo¬ 
cità. I guidatori che si atterranno a tali indicazioni raggiungeranno i due 
semafori esistenti in questo tratto, proprio nel momento in cui essi daranno 
via libera nella loro direzione. 

Gli indicatori di velocità, che saranno visibili a circa 1300 m dt d^tanza dal 
primo incrocio, .sono analoghi ai semafori convenzionali. Invece dei tre colori, 
rosso-giallo- verde, su di essi sono indicate delle cifre, una delle quali si illu¬ 
mina automaticamente in un particolare momento. Tati cifre segtialano la 
velocità oraria che un guidatore deve mantenere per trovarsi all'incrocio col 
semaforo verde nella propria direzione di marcia. i 
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cinescopio 
A28-13W 
e componenti 
PMlips per la 
deflessione 
nei televisori da 11” 

Philips ha sviluppato per i televisori traspor¬ 
tabili it cinescopio autoprotetto a "visione di¬ 
retta" A28-13W. Questo cinescopio ha uno 
schermo piatto con diagonale di 28 cm (11 ") 
e rapporto tra i lati di 3:4; funziona con 
l'EAT di 11 kV, possiede un angolo dì de¬ 
flessione di 90“ e un diametro del collo di 
appena 20 mm. Queste due ultime carat¬ 
teristiche consentono di ridurre del 40% 
l’energia necessaria per la deflessione 


Per la deflessione del fascette dì questo cinescopio sono disponibili i seguenti componenti: 


per stadi finali di riga transistorizzati 



Trasformatore di uscita Unità di deflessione 
di riga AT 2042 AT 1020 

Regolatore della linearità AT 4036 


per stadi finali di riga equipaggiati con valvole 



Trasformatore di uscita Unità di deflessione 
di riga AT 2043 AT 1021 

Regolatore della linearità AT 4037 


altri componenti per televisori da 11" 


AU 103 

BY 118 

Transìstor 
finale di riga 

PL 81 

PY 81 

Vaivola 
finale di riga 

DY 51 

Raddrizzatrice 

dell'EAT, 

AC 127 

AD 149 

ECL 80 

e diodo 

e diodo 

Per questa valvola 

Transìstor 

Valvola 

di recupero 

di recupero 

è disponibile 

per oscillatore 

per oscillatore 

per stadi 

per stadi 

un supporto 

e stadio finale 

e finale 

finali di riga. 

finali di riga 

speciale. 

di quadro, 

di quadro 


PHILIPS 


s p a 


PKllIPS 


Reparto Elettronica 

piazza IV Novembre, 3 - Milano 
telefono 69.94 














cura di L. Biancoli 


LE VALVOLE 
TERMOIONICHE 

RICEVENTI 

> 

TEORIA DI FUNZIONAMENTO E TECNICA DI IMPIEGO 


Parte ottava - STADI AMPLIFICATORI DI POTENZA IN CLASSE « A » 


Il fenomeno deiramplificazione da parte delle valvole termoioniche è subordinato — agli effetti della 
qualità — alle condizioni in cui esse vengono fatte funzionare. In pratica, ogni stadio amplificatore 
ha una sua curva di responso, che rappresenta le caratteristiche di funzionamento dello stadio stesso 
nei confronti della gamma di frequenze entro la quale esso funziona. 

Tale curva è tanto più estesa, quanto maggiore è la cura con cui lo stadio viene progettato, e quanto 
più razionalmente sono stati dimensionati Ì componenti del circuito. Un altro fattore che determina 
la maggiore o minore fedeltà di amplificazione risiede nella posizione del punto di lavoro sulla 
curva caratteristica della valvola. 

In questa occasione, vengono esaminati in dettaglio questi particolari, e vengono descritti i principi in 
base ai quali un amplificatore può essere classificato nella categoria dell'Alta Fedeltà. 


AMPLIFICATORI AD ALTA FEDELTÀ' 


^ e possibilità di funzionamento de¬ 
gli amplificatori ad alta fedeltà vengono 
normalmente espresse in funzione del re¬ 
sponso alla frequenza, della distorsione ar¬ 
monica totale, della massima potenza di 
uscita, e del livello del rumore dì fondo. 


Per consentire la riproduzione ad alta 
fedeltà di segnali complessi, un amplifi¬ 
catore deve presentare un responso alla 
frequenza che non subisca variazioni su¬ 
periori ad 1 decibel entro finterà gamma 
delle frequenze acustiche. La tecnica di 
uso generale consiste nel progettare Tam- 
plificatore in modo tale che il responso 


alla frequenza risulti appunto lineare (os¬ 
sia uniforme) entro 1 decibel tra una fre¬ 
quenza inferiore a quella più bassa che 
deve essere riprodotta, ed una frequenza 
notevolmente superiore alla frequenza li¬ 
mite della medesima gamma, ossia della 
più alta che l'orecchio umano sia in gra¬ 
do di percepire. 

La distorsione armonica e la distorsio¬ 
ne per intermodulazione determinano va¬ 
riazioni dei suoni che possono esercitare 
un'azione di peggioramento agli effetti del¬ 
la qualità dei suoni riprodotti. 

La distorsione armonica provoca varia¬ 
zioni nel carattere di un tono o suono 
individuale, a causa dell'aggiunta di fre- 
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quenze armoniche che non erano presenti 
nei suoni prodotti in origine. Agli effetti 
della riproduzione ad alta fedeltà, la di¬ 
storsione armonica totale (espressa sotto 
forma di percentuale della potenza di usci¬ 
ta) non deve essere maggiore dell'! % 
rispetto al livello desiderato di ascolto. Al¬ 
cune valvole sono state studiate in modo 
da consentire una distorsione armonica 
estremamente ridotta, se vengono usate in 
circuiti di amplificazione funzionanti in 
contro-fase, e progettati con le dovute 
cure. 

La distorsione per intermodulazione è 
costituita da una variazione della forma 
d'onda di un tono o suono individuale, 
risultante dall'influenza di un altro suono, 
ossia di un altro segnale, presente contem¬ 
poraneamente al primo nel medesimo cir¬ 
cuito. 

Questo tipo di distorsione non si limita 
ad alterare le caratteristiche del timbro 
del suono modulato, ma determina anche 
la produzione di segnali spurii aventi fre¬ 
quenze eguali alla somma ed alla diffe¬ 
renza dei due segnali interferenti. 

La distorsione per intermodulazione de¬ 
ve essere inferiore al 2 % del livello di 
ascolto desiderato. In genere, qualsiasi 
amplificatore che presenti una bassa di¬ 
storsione per intermodulazione, presenta 
anche una bassa distorsione armonica. 

La massima potenza di uscita che un 
amplificatore ad alta fedeltà deve essere 
in grado di fornire dipende dalle relazioni 
assai complesse che intercorrono tra nu¬ 
merosi fattori, tra i quali figurano le di¬ 
mensioni e le caratteristiche acustiche del¬ 
l'ambiente in cui l'amplificatore deve con¬ 
sentire l'ascolto, il li>^llo desiderato di 
ascolto, ed il rendimento del sistema di 
altoparlanti adottato. 

In pratica, tuttavia, è possibile stabi¬ 
lire le esigenze di un amplificatore in fun¬ 
zione della cubatura dell'ambiente in cui 
deve funzionare, e del rendimento dello 
o degli altoparlanti. 

La potenza acustica necessaria per ri¬ 
produrre i passaggi di maggiore intensità 
di un brano musicale per orchestra, al li- 
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vello di una sala da concerto, in ambienti 
di dimensioni minime, è pari a 0,4 watt 
circa. Dal momento che gli altoparlanti ad 
alta fedeltà del tipo generalmente dispo¬ 
nibile per l'impiego in applicazioni dome¬ 
stiche hanno un rendimento pari al 5 % 
circa, lo stadio finale dell'amplificatore 
deve quindi essere in grado di fornire una 
potenza di uscita minima di 8 watt. 

Inoltre, dal momento che numerosi tipi 
di sistemi complessi di altoparlanti a lar¬ 
ga banda di frequenze, ed in particolare 
quelli nei quali vengono usati speciali cir¬ 
cuiti discriminatori di frequenza, presen¬ 
tano un rendimento inferiore al 5 %, le 
valvole finali usate per eccitare un siste¬ 
ma di riproduzione di questo genere de¬ 
vono essere in grado di fornire potenze di 
uscita corrispondentemente maggiori, e ne 
esistono tipi che possono fornire notevoli 
potenze di uscita per^eccitare diversi tipi 
di sistemi di riproduzione,.allorché vengo¬ 
no usati con circuiti di amplificazione fina¬ 
le in contro-fase appositamente proget¬ 
tati. 

Il livello di rumore di un amplificatore 
ad alta fedeltà determina la portata di 
volume che l'amplificatore è in grado di 
fornire, vale a dire che determina la dif¬ 
ferenza (solitamente espressa in decibel) 
tra la riproduzione sonora più debole che 
possa essere udita, e la più forte che pos¬ 
sa essere fornita. 

Dal momento che la massima portata di 
volume attualmente adottata agli effetti 
della riproduzione di programmi musicali 
è di circa 60 decibel, il livello di rumore 
di un amplificatore adeguato alle esigenze 
della riproduzione ad alta fedeltà deve 
essere inferiore ai livello del segnale cor¬ 
rispondente al livello desiderato di ascolto, 
dì almeno 60 decibel. 


VARI TIPI DI CIRCUITI 

Circuiti ad eccitazione catodica 

Nei capitoli precedenti abbiamo analiz¬ 
zato la tecnica di impiego delle valvole 
negli stadi di amplificazione convenzio¬ 
nali ad eccitazione di griglia — vale a 
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Fig. 44 - Esempio di circuito di uno stadio 
di amplificazione ad eccitazione catodica, li 
segnale viene applicato tra catodo e massa, 
in modo da variare la polarizzazione di 
griglia. Il segnale di uscita è disponibile 
nel circuito di placca. Se ai valori induttivi 
vengono sostituiti dei valori resistivi, il cir¬ 
cuito risulta adatto al funzionamento con 
segnali di Bassa Frequenza. 




dire negli stadi in cui il catodo funge da 
elettrodo in comune al circuito di ingres¬ 
so ed a quello di uscita. 

Occorre però considerare che le valvo¬ 
le possono essere usate anche come sta¬ 
di amplificatori in circuiti particolari, nei 
quali la griglia o la placca vengono usate 
come elettrodi in comune ai due circuiti. 

Con ogni probabilità, il più importante 
di questi tipi di amplificatori è quello ad 
eccitazione catodica, del quale stiamo per 
occuparci, oltre al tipo ad accoppiamento 
catodico (« cathode follower »), del qua¬ 
le ci occuperemo più avanti, a proposito 
delle applicazioni della tecnica di impiego 
della reazione inversa, detta anche contro- 
reazione. 

La figura 44 illustra il circuito tipico 
di uno stadio funzionante con eccitazione 
catodica. Il carico è collegato — nel mo¬ 
do convenzionale — in serie al circuito di 
placca, ed il segnale di uscita viene pre¬ 
levato tra la placca e la massa, esatta¬ 
mente come accade nei confronti di uno 
stadio comune del tipo ad eccitazione di 
griglia, come quelli esaminati in prece¬ 
denza. 

Per contro, nel circuito al quale ci rife¬ 
riamo, la griglia di controllo è collegata 
direttamente a massa, e la tensione del 
segnale di ingresso risulta applicata ai 
capi di un'impedenza di valore appropria¬ 
to, collegato in serie al circuito del ca¬ 
todo. 


Il circuito ad eccitazione catodica si ri¬ 
vela particolarmente utile nelle applica¬ 
zioni funzionanti su frequenze assai ele¬ 
vate, ossia nel campo delle « VHP » (Very 
High Frequencies, ossia frequenze molto 
alte), e delle « UHF » (Ultra High Fre¬ 
quencies, ossia frequenze ultra alte), nelle 
quali si riscontra la necessità di ottenere 
caratteristiche di funzionamento a basso 
livello di rumore. Tali caratteristiche im¬ 
plicano normalmente l'uso di triodi, so¬ 
prattutto nei casi in cui un circuito del 
tipo convenzionale ad eccitazione di gri¬ 
glia presenterebbe una certa instabilità di 
funzionamento, dovuta agli effetti di rea¬ 
zione che si manifestano attraverso la ca¬ 
pacità interelettrodica tra griglia e placca, 
internamente alla valvola. 

Nel circuito di uno stadio funzionante 
ad eccitazione catodica, il collegamento a 
massa della griglia fa sì che questa si com¬ 
porti esattamente alla stessa stregua di 
uno schermo capacitivo tra il catodo e la 
placca, permettendo così di ottenere una 
buona stabilità di funzionamento con fre¬ 
quenze più elevate di quelle con le quali 
è possibile usare i circuiti convenzionali. 

L'impedenza di ingresso di uno stadio 
del tipo ad eccitazione catodica è eguale 
approssimativamente all'inverso della tra¬ 
sconduttanza, ossia al valore 1/g^, a patto 
che la resistenza di carico sia di valore 
basso rispetto alla resistenza di placca rp 
della valvola. Di conseguenza, occorre di¬ 
sporre di una certa quantità di potenza, 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 12 - ‘1965 


1771 

























per eccitare adeguatamente un circuito di 
questo tipo. Tuttavia, nel metodo di im¬ 
piego nel quale vengono usati gli stadi 
funzionanti ad eccitazione catodica, i van¬ 
taggi presentati da questo sistema di col¬ 
legamento con griglia a massa sono nor¬ 
malmente superiori agli svantaggi da esso 
derivanti. 

Il circuito illustrato alla figura 44 fun¬ 
ziona evidentemente con segnali ad Alta 
Frequenza, a causa della presenza di cir¬ 
cuiti accordati. Se però sostituiamo i grup¬ 
pi LC (induttanza e capacità) presenti nei 
circuiti di catodo e di placca della valvola, 
con altrettante resistenze di valore appro¬ 
priato, il medesimo circuito assume le ca¬ 
ratteristiche che ne consentono il funzio¬ 
namento anche con segnali di bassa Fre¬ 
quenza. In tal caso — però — il segnale 
di ingresso deve essere applicato al catodo 
tramite un condensatore, ed il segnale di 
uscita deve essere prelevato dalla placca, 
anch'esso attraverso una capacità. 

Reazione negativa o controreazione 

Un circuito di reazione inversa, deno¬ 
minato a volte circuito degenerativo, è co¬ 
stituito da uno stadio nel quale una parte 
della tensione di uscita di una valvola 
viene applicata all'ingresso della valvola 
slessa o di uno stadio precedente, in oppo¬ 
sizione di fase rispetto al segnale origi¬ 
nale applicato alla valvola in questione. 

I due vantaggi di notevole importanza 
offerti dalla reazione inversa, o contro- 
reazione, sono i seguenti: una diminuzio¬ 
ne della distorsione prodotta da ciascuna 
delle valvole comprese nel circuito di rea¬ 
zione, ed una diminuzione delle variazioni 
di guadagno, dovute allf variazioni della 
tensione di rete, alle eventuali differenze 
tra le caratteristiche intrinseche di valvole 
del medesimo tipo, o a variazioni dei va¬ 
lori delle costanti dei circuiti compresi 
nel circuito di reazione. 

La reazione inversa viene usata negli 
amplificatori di Bassa Frequenza per dimi¬ 
nuire la distorsione prodotta dallo stadio 
di uscita, nel quale l'impedenza di carico 
applicata alla valvola è costituita da un 


altoparlante. Dal momento che Timpeden- 
za di un altoparlante non presenta un va¬ 
lore costante per tutte le frequenze acu¬ 
stiche, l'impedenza di carico applicata al¬ 
la valvola varia col variare della frequenza 
del segnale. Ora, quando la valvola di 
uscita è un pentodo oppure una valvola a 
fascio elettronico, caratterizzata da una 
elevata resistenza di placca, questa varia¬ 
zione dell'impedenza di carico — se non 
viene opportunamente corretta — può 
essere causa di una notevole distorsione 
di frequenza. 

La suddetta distorsione di frequenza 
può essere ridotta mediante l'accorgimen¬ 
to che consiste appunto nella applicazio¬ 
ne di una reazione inversa. 

I circuiti di reazione inversa, o di con¬ 
tro-reazione, possono essere del tipo a ten¬ 
sione costante, oppure del tipo a corrente 
costante. 

La figura 45 illustra il metodo di ap¬ 
plicazione del tipo di controreazione a ten¬ 
sione costante, ad uno stadio finale con¬ 
sistente in una singola valvola del tipo a 
fascio elettronico. 

In questo circuito, le resistenze R 1 ed 
R2, e la capacità C, sono collegate come 
un partitore di tensione ai capi dell'uscita 
della valvola. L'avvolgimento secondario 
del trasformatore di ingresso di griglia è 
collegato in modo che il terminale di ri¬ 
torno del circuito di griglia faccia capo a 
un determinato punto del suddetto par¬ 
titore di tensione. 

La capacità C ha il compito di bloccare 
la corrente continua di placca, impeden¬ 
dole di raggiungere il circuito di griglia. 
Tuttavia, una parte della tensione del se-■ 
gnale di Bassa Frequenza fornito dalla val¬ 
vola, pari approssimativamente alla ten¬ 
sione di uscita moltiplicata per la frazione - 
R 2/(R 1 + R 2), viene applicata alla gri¬ 
glia. Questa tensione provoca una dimi¬ 
nuzione dell'Impedenza della sorgente del 
circuito, e viene così ottenuta una dimi¬ 
nuzione della distorsione, nel modo illu¬ 
strato dalle curve di cui alla figura 46. 

Consideriamo innanzitutto il funziona¬ 
mento dell'amplificatore senza l'impiego 
della reazione inversa. Supponiamo che — 
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Fig. 45 - Circuito di uno stadio finale, có- 
stituito da una valvola di potenza a fascio, 
nel quaie è presente un sistema di contro¬ 
reazione o reazione negativa. Il segnale pre¬ 
sente sulla placca viene prelevato e convo¬ 
gliato a massa — in parte — tramite il 
partitore costituito da R 1 e da R 2, in serie 
tra loro, e tramite la capacità C presente tra 
le prime due. Il ritorno di griglia fa capo 
al terminale inferiore della suddetta capa¬ 
cità. Il segnale che viene in tal modo ap¬ 
plicato alla griglia, in opposizione di fase 
rispetto al segnale di ingresso, costituisce 
la contro-reazione. 


quando una certa tensione di segnale 65 
risulta applicata alla griglia — la cor¬ 
rente di placca a Bassa Frequenza i'p pre¬ 
senti una certa irregolarità nella forma di 
onda del semi-periodo positivo. 

Questa irregolarità rappresenta una al¬ 
terazione rispetto alla forma d'onda del 
segnale di ingresso, e costituisce — per¬ 
tanto — una distorsione. A causa di que¬ 
sta particolare forma d'onda della compo¬ 
nente alternata della corrente anodica, la 


componente alternata della tensione di 
placca presenta la forma d'onda illustrata 
da e'p. 

La forma d'onda della tensione di plac¬ 
ca risulta invertita rispetto alla forma 
d'onda della corrente di placca, e ciò in 
quanto un aumento di intensità della cor¬ 
rente determina un aumento della cadu¬ 
ta di tensione che si verifica ai capi del 
carico anodico. La tensione presente sulla 
placca è costituita dal valore risultante 



Fig. 46 - Dimostrazione grafica dell'efficacia della contro-reazione. « ee » rappresenta un segnale di in¬ 
gresso perfettamente sinusoidale, ed i'p rappresenta invece la corrente di placca recante un'alterazione 
dovuta alla distorsione. « e'p » riproduce l'andamento della tensione di placca, ed e'gf la forma d'onda 
del segnale retrocesso alla griglia. Sovrapponendo alla corrente di placca i'p il segnale di corrente i'pf, 
si ottiene l'andamento ip della corrente anodica, nel quale l'alterazione della distorsione è assai meno 
pronunciata. 
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dalla differenza'tra la tensione di alimen¬ 
tazione e la caduta di tensione attraverso 
il carico; ne deriva che, quando Tintensità 
della corrente anodica aumenta, la tensio¬ 
ne di placca diminuisce, mentre — quan¬ 
do la corrente anodica diminuisce — la 
tensione anodica aumenta. 

Supponiamo ora di applicare un siste¬ 
ma di reazione inversa all'amplificatore. 
La tensione che viene retrocessa alla gri¬ 
glia presenta in tal caso la medesima for¬ 
ma d'onda e la medesima fase della com¬ 
ponente alternata della tensione di plac¬ 
ca, dalla quale viene prelevata appunto 
per essere retrocessa alla griglia: essa pre¬ 
senta però una minore ampiezza. Di con¬ 
seguenza, con una forma d'onda della 
tensione di placca del tipo illustrato in 
e'p, la tensione di reazione che si presenta 
sulla griglia è simile a quella illustrata in 
e'gf. Questa tensione, applicata alla gri¬ 
glia, determina una componente della cor¬ 
rente anodica come quella illustrata in 
i'pf. È evidente che la irregolarità della for¬ 
ma d'onda dì questa componente della cor¬ 
rente di placca si comporta in modo tale 
da neutralizzare l'irregolarità originale, e 
da ridurre pertanto la distorsione. 

Dopo aver applicato la reazione inversa, 
le relazioni che intercorrono tra i due 
segnali sono illustrate dalla curva ip. La 
curva tratteggiata e contraddistinta da i'pf 
è la componente della corrente anodica 
dovuta all'applicazione sulla griglia della 
tensione di reazione. Per contro, la curva 
tratteggiata e contraddistinta dalla sigla 
i'p rappresenta la componente della cor¬ 
rente anodica dovuta al segnale vero e 
proprio applicato alla griglia. 

La somma algebrica di queste due com¬ 
ponenti fornisce l'andamento della corren¬ 
te anodica risultante, illustrato dalla curva 
in tratto continuo individuata dalla sigla 
ip. Dal momento che i'p è la corrente di 
placca che scorrerebbe senza l'applicazio¬ 
ne della reazione inversa, si può notare 
che l'applicazione della stessa ha determi¬ 
nato una diminuzione dell'irregolarità del¬ 
la forma d'onda della corrente di uscita. 

In questo modo, la reazione inversa agi¬ 
sce in modo tale da correggere qualsiasi 
componente della corrente anodica che 


non corrisponda alla forma d'onda del se¬ 
gnale di ingresso, diminuendo così la di¬ 
storsione. 

Dalla curva che rappresenta ip, si può 
osservare che — oltre aM'effetto di ridu¬ 
zione della distorsione — la contro-rea¬ 
zione provoca anche una diminuzione del¬ 
l'ampiezza del segnale di uscita. Di con¬ 
seguenza, quando si applica ad un ampli¬ 
ficatore la contro-reazione, unitamente al¬ 
la diminuzione della distorsione, si ha una 
diminuzione dì guadagno, ossia di sensi¬ 
bilità di potenza. L'applicazione della con¬ 
tro-reazione ad u» amplificatore implica 
pertanto la necessità di applicare allo sta¬ 
dio in cui viene effettuata la correzione, 
una tensione del segnale di ingresso di 
maggiore ampiezza, per ottenere la me¬ 
desima potenza di uscita che si otterreb¬ 
be con un segnale di minore ampiezza ap¬ 
plicato all'ingresso, e senza contro-rea¬ 
zione: il segnale di uscita così ottenuto 
presenta però — ripetiamo — una minore 
distorsione. 

La contro-reazione può essere applicata 
anche agli stadi funzionanti con accoppia¬ 
mento a resistenza e capacità, così come 
illustrato alla figura 47. II circuito al qua¬ 
le ci riferiamo è del tutto convenzionale, 
ad eccezione del fatto che tra le placche 
delle valvole TI e T 2 risulta applicata 
la resistenza di contro-reazione, R 3. 

La tensione del segnale di uscita for- 
ninto da T 1, ed una parte della tensione 
del segnale di uscita fornito da T 2, si 
presentano ai capi della resistenza R 2. 
Dal momento che la distorsione che si 
produce nel circuito di placca di T 2 ri¬ 
sulta applicata alla sua griglia in oppo¬ 
sizione di fase rispetto al segnale di in¬ 
gresso, la distorsione che si presenta nel 
segnale di uscita di T 2 risulta relativa¬ 
mente bassa. 

Quando in uno stadio finale di potenza 
viene applicata una reazione inversa suffi¬ 
ciente del tipo a tensione costante, non è 
necessario ricorrere all'impiego dì un cir¬ 
cuito a resistenza e capacità nello stadio 
di uscita per ridurre il responso alle fre¬ 
quenze acustiche più elevate. I circuiti 
di reazione inversa possono essere appli- 
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cati anche negli stadi finali in contro-fase 
funzionanti in Classe « A » ed in Classe 
« AB 1 ». 

La contro-reazione a corrente costante 
viene solitamente ottenuta abolendo il 
condensatore di filtro che viene normal¬ 
mente collegato in parallelo alla resisten¬ 
za dì catodo. 

Anche questo metodo provoca una dimi¬ 
nuzione del guadagno e della distorsione, 
ma determina anche un aumento della 
impedenza della sorgente del segnale. Di 
conseguenza, la tensione del segnale di 
uscita aumenta in corrispondenza della 
frequenza di risonanza delTaltoparlante, 
ed accentua Teffetto di cattiva riproduzio¬ 
ne delle note basse, quando Taltoparlante 
non è adeguatamente smorzato. 

In genere, la contro-reazione non viene 
applicata ad uno stadio finale di potenza 
a triodo — impiegante ad esempio una 
valvola del tipo 2 A 3 in quanto la va- 
razione di impedenza dell'altoparlante col 
variare della frequenza non determina 
molta distorsione in uno stadio a triodo 
avente una resistenza dì placca di valore 
basso. Essa invece viene a volte applicata 
ad uno stadio a pentodo, sebbene ciò non 
sia sempre conveniente. Come è stato di¬ 
mostrato, quando in un amplificatore vie¬ 
ne applicata la contro-reazione, è neces¬ 
sario aumentare l'ampiezza del segnale di 
ingresso, al fine di ottenere il medesimo 


Fig. 47 - Esempio di contro-reazione, appli¬ 
cata in un amplificatore a due stadi accop¬ 
piati tra loro a resistenza e capacità. Il 
potenziale applicato alla placca della val¬ 
vola Tl, tramite la resistenza R 3, varia 
col variare del segnale presente sulla plac¬ 
ca della valvola t 2. Di conseguenza, la plac¬ 
ca di T 1 non è alimentata da una ten¬ 
sione costante. Ci6 determina l'effetto di 
contro-reazione. 


valore della potenza di uscita. Occorre ora 
considerare che, quando la contro-reazio¬ 
ne viene usata nei confronti di un pento¬ 
do, la tensione necessaria per ottenere la 
massima potenza di uscita può essere dì 
valore talmente ampio da risultare scO' 
modo, sebbene essa sia sempre inferiore 
a quella necessaria per eccitare un triodo. 

Dal momento che una valvola a fascio 
elettronico permette di ottenere la mas¬ 
sima potenza di uscita, pur disponendo di 
un segnale di eccitazione di ampiezza re¬ 
lativamente bassa, la reazione inversa ri¬ 
sulta applicabile particolarmente nei con¬ 
fronti di questo tipo di valvola. 

Con l'aiuto della contro-reazione, l'ele¬ 
vato rendimento e l'elevato valore della 
potenza di uscita di una valvola di poten¬ 
za a fascio elettronico possono essere com¬ 
binate tra loro, evitando gli effetti della 
variazione di impedenza dell'altoparlante. 


Circuiti ad uscita catodica 

Un'altra importante applicazione della 
contro-reazione è costituita dal circuito ad 
accoppiamento catodico, di cui un esem¬ 
pio è illustrato alla figura 48. 

In questa applicazione, i! carico è stato 
trasferito dal circuito di placca al circuito 
di catodo della valvola. 

La tensione di ingresso risulta applica¬ 
ta tra la griglia e la massa, e la tensione 
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Fig. 48 - Esempio di circuito a triodo, nel 
quale la resistenza di carico risulta appli¬ 
cata tra catodo e massa, anziché in serie 
alla placca. In tal caso, l'impedenza di 
uscita è assai ridotta, mentre risulta di va¬ 
lore molto più elevato l'impedenza di in¬ 
gresso dello stadio. ! circuiti di questo tipo 
forniscono sempre un guadagno inferiore 
all'unità, ossia — in pratica — una certa 
attenuazione. 



del segnale dì uscita viene prelevata — 
come si nota •— tra il catodo e la massa. 

II fattore di amplificazione dì tensione 
(A.T.) di questo circuito risulta sempre 
inferiore alTunìtà, e può essere espresso 
in modo conveniente dalle seguenti for¬ 
mule: 

per un triodo: 

txx Rl 

AT. ---- 

Fp + [RlX(p, + 1)] 

per un pentodo: 

gm X Rl 

A.T. =- 

1 + (g^ X Rl) 

In queste formule, \x rappresenta il fat¬ 
tore di amplificazione, Rl rappresenta il 
valore della resistenza di carico espresso 
in ohm, rp la resistenza di placca espressa 
anch'essa in ohm, e gm rappresenta la tra¬ 
sconduttanza espressa in mho. 

L'impiego di uno stadio ad accoppia¬ 
mento catodico) (per l'esattezza, ad uscita 
catodica) permette Io studio di circuiti 
caratterizzati da un valore elevato della 
resistenza di ingresso e della tensione di 
uscita. L'impedenza di uscita è invece dì 
valore assai basso, come pure la distorsio¬ 


ne che è possibile ottenere. I circuiti ad 
uscita catodica possono essere usati per 
Tamplifìcazione di potenza, o per l'adat¬ 
tamento dì impedenza, impiegabile sia per 
adattare una linea di trasmissione, sìa 
per produrre tensioni di uscita a livello 
relativamente alto, con bassi valori di im¬ 
pedenza. 

In un amplificatore di potenza che sia 
accoppiato al carico mediante trasforma¬ 
tore, è possibile ottenere la medesima 
potenza di uscita da parte della valvola, 
che potrebbe essere ottenuta con un am¬ 
plificatore convenzionale del tipo ad ecci¬ 
tazione di griglia. L'impedenza di uscita è 
assai ridotta, e consente un eccellente 
smorzamento nei confronti del carico, col 
risultato che è possibile ottenere una di¬ 
storsione assai lieve. 

La tensione da picco a picco del segnale 
— tuttavìa — si approssima ad una volta 
e mezza la tensione dì alimentazione dì 
placca, se si richiede alla valvola l'eroga¬ 
zione della massima potenza. Di conse¬ 
guenza, può accadere che si riscontrino 
alcune difficoltà agli effetti dello studio di 
uno stadio pilota avente caratteristiche 
conformi alle esigenze di uno stadio di 
uscita ad accoppiamento catodico. 

Quando un circuito ad uscita catodica 
viene usato come trasformatore di impe¬ 
denza, il carico consiste solitamente in 
una semplice resistenza presente nel cir- 
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cuito di catodo della valvola. Con valori 
relativamente bassi della suddetta resi¬ 
stenza, il circuito può essere studiato in 
modo tale da risultare in grado dì for¬ 
nire ^Jna quantità di potenza rilevante, e 
da adattare l'impedenza dei dispositivo a 
quella di una linea di trasmissione. 

Adottando valori leggermente più alti 
della resistenza di catodo, il circuito può 
essere usato per diminuire il valore della 
impedenza di uscita tanto quanto basta 
per consentire la trasmissione dì segnali 
a frequenza acustica lungo una lìnea nella 
quale risulti presente una capacità di va¬ 
lore abbastanza rilevante. 

Oltre a ciò, il circuito ad uscita cato¬ 
dica può essere usato anche come dispo¬ 
sitivo di separazione, per consentire una 
resistenza dì ingresso estremamente alta, 
ed una capacità di ingresso di basso valo¬ 
re, come può risultare necessario per la 
realizzazione — ad esempio — della son¬ 
da («probe») di un oscilloscopio o di 
un voltmetro a valvola. Circuiti di questo 
tipo possono essere infine studiati per con¬ 
sentire un effetto soddisfacente di trasfor¬ 
mazione di impedenza, senza peraltro im¬ 
plicare una perdita di tensione rilevante. 

La scelta di una valvola adatta e delle 
relative condizioni di funzionamento, per 
Timpìego in un circuito ad uscita cato¬ 
dica avente una impedenza di uscita (Zq) 
determinata', può essere effettuata — in 
numerosi casi pratici — mediante Tim- 
piego della formula che segue, atta a de¬ 
terminare il valore approssimativo della 
trasconduttanza richiesta alla valvola: 

Valore richiesto di g^ (in jjimho) = 

1.000.000 


Zo (in ohm) 

Una volta che sì è riusciti a stabilire 
il valore necessario dì trasconduttanza, è 
possibile scegliere una valvola adatta, non¬ 
ché determinare le relative condizioni di 
funzionamento, consultando i dati forniti 
dai fabbricanti dì valvole. La valvola scel¬ 
ta deve presentare un valore di trascon¬ 
duttanza lievemente inferiore a quello ot¬ 


tenuto con l'aiuto della formula dì cui 
sopra, in modo da compensare l'effetto di 
derivazione da parte della resistenza ca¬ 
todica di carico. 

L'abaco dì conversione illustrato alla 
figura 40 (vedi alla sesta parte di questa 
serie dì articoli) può essere usato per ese¬ 
guire il calcolo delle condizioni di lavoro 
relative a valori di trasconduttanza non 
indicati nei dati forniti dai fabbricanti. 
Dopo aver determinato le suddette con¬ 
dizioni dì lavoro, è possibile calcolare il 
valore approssimativo della resistenza di 
carico catodico necessaria, mediante le 
seguenti formule: 

per un triodo: 

resistenza di carico Rl = 

Zo X rp 


rp— [Zox (1 + [x)~\ 
per un pentodo: 
resistenza di carico Rl = 

Zo 


1 - (gmXZo) 

Nelle formule di cui sopra, i valori di 
resistenza e di impedenza sono espressi 
in ohm, mentre quelli dì trasconduttanza 
sono espressi in mho. 

Se il valore della resistenza di carico 
catodico, calcolato in modo da fornire la 
impedenza di uscita richiesta, non deter¬ 
mina la tensione di polarizzazione neces¬ 
saria, il circuito di princìpio ad uscita 
catodica è suscettibile di essere modifica¬ 
to in un certo numero di modi. Due delle 
modifiche che vengono più comunemente 
apportate sono illustrate alle figure 49 
e 50. 

Nel circuito di figura 49, la polarizza¬ 
zione viene aumentata aggiungendo una re¬ 
sistenza, avente in parallelo un conden¬ 
satore, tra il catodo e la resistenza priva 
di condensatore in parallelo, che costi¬ 
tuisce il carico agli effetti dell'uscita cato- 
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Fig. 49 - Circuito ad uscita catodica, nel 
quale la polarizzazione di griglia è data 
dalla somma delle cadute di tensione pre¬ 
sentì ai capi di entrambe le resistenze che 
si trovano in serie al catodo. La resistenza 
inferiore — invece — costituisce il carico 
propriamente detto. 


dica, e facendo in modo che il ritorno del 
circuito di griglia faccia capo al terminale 
inferiore della suddetta resistenza di ca¬ 
rico. 

Nel circuito di figura 50, invece, si prov¬ 
vede a diminuire la polarizzazione aggiun¬ 
gendo una resistenza, avente un condensa¬ 
tore in parallelo, tra il catodo e la resi¬ 
stenza priva di capacità in parallelo, che 
costituisce il carico agli effetti dell'uscita 
catodica, ma facendo in modo — in que¬ 
sto caso — che i! ritorno del circuito di 
griglia faccia capo al punto del circuito 
che risulta in comune alle due resistenze 
presenti in serie tra loro nel circuito ca¬ 


todico; la tensione di polarizzazione ri¬ 
sulterà perciò pari esclusivamente alla ca¬ 
duta di tensione che si presenta ai capi 
della resistenza avente un condensatore in 
parallelo, aggiunta a tale scopo. 

Il valore del condensatore di filtro deve 
essere abbastanza elevato affinché presen¬ 
ti una reattanza capacitiva trascurabile 
nei confronti della frequenza più bassa in 
gioco. Aggiungiamo infine che — in en¬ 
trambi i casi — la tensione anodica di 
alimentazione (B) deve essere aumentata 
in modo da compensare la tensione sot¬ 
tratta per ottenere la polarizzazione desi¬ 
derata. 



Fig. 50 - In questo circuito — analogo a 
quello di figura 49 — la polarizzazione di 
griglia è limitata alla sola caduta di ten¬ 
sione che sì presenta ai capi della resi¬ 
stenza superiore, in quanto il ritorno di 
griglia fa capo al punto di unione tra le 
due resistenze presenti in serie al catodo, 
anziché a massa. 
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Esempio: scegliamo una valvola adatta, 
e determiniamone le condizioni di funzio¬ 
namento, ed i valori dei componenti del 
circuito, che sia del tipo ad uscita catodi¬ 
ca, ed avente un'impedenza di uscita adat¬ 
ta a consentire il collegamento ad una 
linea con un'ihnpedenza di 500 ohm. 

Procedimento: innanzitutto, occorre sta¬ 
bilire il valore di trasconduttanza neces¬ 
sario, applicando la formula enunciata, e 
sostituendo in essa i valori noti, come 
segue: 

Valore necessario di g^^ = 

1.000.000 

—---— = 2.000 [jimho 

500 

Con la consultazione dei dati tecnici 
delle valvole, è facile stabilire che la val¬ 
vola 12AX7 è tra quelle da considerare, 
in quanto presenta appunto un valore del¬ 
la trasconduttanza di questo ordine. Se 
ora ci riferiamo alle caratteristiche enun¬ 
ciate nei confronti di una delle unità trio¬ 
do con elevato valore dei fattore ^ p, », 
del tipo 12AX7, troviamo che — per 
una tensione di alimentazione della plac¬ 
ca pari a 250 volt, ed una tensione di po¬ 
larizzazione negativa di griglia pari a — 2 
volt — la trasconduttanza è di 1.600 mi- 
cromho, la resistenza di placca è di 62.500 
ohm, il fattore di amplificazione è 100, 
e l'intensità della corrente di placca è di 
0,0012 ampère. 

Se usiamo questi valóri nell'espressione 
con la quale si determina il valore della 
resistenza di carico da inserire nel cir¬ 
cuito catodico, otteniamo: 

Resistenza di carico Rl = 

500 X 62.500 

=---- 2.600 ohm 

62.500 —500x( 100+1 ) 

La tensione presente ai capi di una re¬ 
sistenza avente tale valore, con una cor¬ 
rente di placca pari a 0,0012 ampère, è 
pari a 

2.600x0,0012 = 3,12 volt. 


Dal momento che la tensione di pola¬ 
rizzazione negativa di griglia, necessaria 
per le condizioni di funzionamento sta¬ 
bilite, è di —2 volt, occorre adottare 
un sistema per diminuire la polarizza¬ 
zione risultante: è perciò conveniente ri¬ 
correre alla modifica del circuito di cui 
si è detto a proposito della figura 50. 

La polarizzazione viene fornita da una 
resistenza che determini una caduta di 
tensione di 2 volt, quando viene percorsa 
da una corrente di intensità pari a 0,0012 
ampère. Di conseguenza, la resistenza di 
polarizzazione ne’tessaria è data da 

2 : 0,0012 = 1.670 ohm. 

Se — supponiamo — la frequenza di 
60 Hz è la più bassa tra quelle con cui lo 
stadio deve essere in grado di funzionare, 
un condensatore da 20 microfarad pos¬ 
siede un valore sufficiente a filtrare un se¬ 
gnale avente appunto tale frequenza: la 
sua reattanza — infatti — risulta di poco 
superiore a 0,1 ohm, per cui esso si pre¬ 
sta perfettamente ad essere collegato in 
parallelo alla resistenza di polarizzazione. 

Naturalmente — come abbiamo accen¬ 
nato a suo tempo — occorre aumentare 
la tensione anodica di un valore pari alla 
caduta di tensione che si presenta ai capi 
della resistenza) catodica, e che — nel¬ 
l'esempio al quale ci riferiamo— ammon¬ 
ta a circa 5 volt. Di conseguenza, la ten¬ 
sione di alimentazione anodica dovrà es¬ 
sere pari a 250 + 5 = 225 volt. 

Aggiungiamo che — dal momento che 
è sempre desiderabile sopprimere, sem¬ 
pre che sia possibile, la resistenza di po¬ 
larizzazione ed il condensatore ad essa 
in parallelo — vale la pena di provare ad 
eseguire il calcolo anche con altri tipi di 
valvole e con altre condizioni di funziona¬ 
mento, al fine di ottenere un valore della 
resistenza di carico catodico che possa an¬ 
che costituire il valore di polarizzazione 
necessario. 

Se si usa la sezione triodo di una val¬ 
vola doppio diodo-triodo ad alto coeffi¬ 
ciente di amplificazione del tipo 6 AT 6, 
facendola funzionare nelle condizioni di 
lavoro enunciate dal fabbricante, con una 
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tensione di placca pari a 100 volt ed una 
polarizzazione negativa di griglia pari a 
— 1 volt, essa consentirà di ottenere un 
fattore di amplificazione di 70, una resi¬ 
stenza di placca di 54.000 ohm, una tra¬ 
sconduttanza di 1.300 micromho, ed una 
corrente di placca di intensità pari a 
0,0008 ampère. Di conseguenza. 

Resistenza di carico Rl — 

500 X 54.000 

54.000 —500 X (70 + 1 ) 

= 1.460 ohm 

La tensione di polarizzazione ottenuta 
ai capi della resistenza avente tale valo¬ 
re è data da 1.460 x 0,0008 =1,17 volt. 
Dal momento che questo valore può essere 
considerato — in pratica — abbastanza 
prossimo alla polarizzazione opportuna, 
nessuna resistenza addizionale di polariz¬ 
zazione risulterà necessaria per ottenere 
il valore desiderato, per cui il ritorno del 
circuito di griglia potrà far capo diretta- 
mente a massa. In questo caso, non sus¬ 
siste più alcuna necessità di aumentare 
la tensione anodica di alimentazione, in 
quanto non esiste più alcuna ulteriore ca¬ 
duta di tensione che necessiti di una com¬ 
pensazione. 

Il fattore di amplificazione di tensione 
(A.T.) relativo al circuito ad uscita cato¬ 


dica così concepito, ed impiegante la se¬ 
zione triodo di una valvola del tipo 6 AT 6, 
è dato da; 

70 X 1.460 

A.T. = --- = 0,65 

54.000 + 1.460 X (70 + 1 ) 

Per le applicazioni nelle quali uno sta¬ 
dio ad uscita catodica viene adottato per 
separare tra loro due distinti circuiti, ad 
esempio, quando lo si usa tra un circuito 
sotto prova e lo stadio di ingresso di un 
oscilloscopio o di un voltmetro a valvola, 
la considerazione maggiore deve essere 
data alla tensione di uscita, e non alfadat- 
tamento delfimpedenza. 

In queste applicazioni, è desiderabile 
usare un valore relativamente alto della 
resistenza di carico catodico, ad esempio 
dell'ordine di 50.000 ohm, allo scopo di 
ottenere il massimo valore della tensio¬ 
ne di uscita. Al fine di ottenere del pari 
la polarizzazione corretta, occorre adot¬ 
tare un circuito modificato come nel caso 
della figura 50, già citata. 

Con un valore elevato della resistenza 
catodica, il fattore di amplificazione del¬ 
la tensione sarà pari alfincirca all'unità; 
ciò significa — in altre parole — che la 
ampiezza della tensione di uscita sarà 
pressoché pari a quella del segnale di in¬ 
gresso applicato allo stadio ad uscita ca¬ 
todica. 


Il traffico marittimo del porto di Emdem (Germania Ovest) del mare del Nord 
si va sviluppando rapidamente ed il Ministero dei Trasporti della Germania 
occidentale per la sua tutela sta progettando la realizzazione di una nuova 
catena radar lungct circa 65 km, provvista di radar portuali. Questo nuovo 
progetto comprende 5 stazioni radar: Bormkriff, Borkum, Emshorn, Knock 
West, e Wybelsum. 

Al centro operazione di Knock West, distante circa 14 km da Emden, tutte le 
informazioni appaiono su 10 schermi radar; di qui, gli operatori via radio 
tengono informati i piloti dei moviment nelVEstuario delVEms. Le stazioni 
radar automatiche vengono messe in funzione dal Centro di controllo per 
mezzo di un collegamento radio. Anche la trasmissione di segnali radar al 
centro operazioni è assicurata da un'apparecchiatura automatica. 
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GENERATORE 

DI SEGNALI 

% 


USCITA BF E RF MODULATA 
FUNZIONAMENTO A BATTERIA 




^^^puesto generatore di segnali im¬ 
piega transistori e può dare un'uscita 
sia a BF che a RF modulata. La BF può es¬ 
sere usata per controllare degli amplifica¬ 
tori, o gli stadi di bassa frequenza di un 
ricevitore radio. L'uscita a RF è variabile 
da 1,6 MHz a 170 kHz, ossia all'incirca fra 
190 e 1800 metri, e può essere impiegata 
per verificare o tarare gli stadi a frequen¬ 
za intermedia o a radio frequenza di un 
ricevitore per onde medie o onde lunghe. 

Le armoniche di 200 kHz sono udibili 
fino a 10 MHz, mentre quelle di 1 MHz 
sono udibili fino a 30 MHz con un rice¬ 
vitore sensibile, per cui è possibile ve¬ 
rificare anche alcuni punti delle gamme 
delle onde corte. 

Il generatore funziona con una batte¬ 
ria da 4,5 V e può essere usato sia per 
controllare ricevitori a transistori, che per 
ricevitori a valvole alimentati a batteria 
o dalla rete. 

II circuito del generatore è indicato in 
fìg. 1. Tri è un fransistore per radio fre¬ 
quenza, del tipo di quelli comunemente 
usati nei ricevitori supereterodina nello 
stadio autooscillatore-mescolatore. Tr2 è 


un transistore di bassa frequenza, e si 
può usarne un tipo qualsiasi, purché na¬ 
turalmente in buono stato. 

T 1 è un trasformatore di accoppia¬ 
mento per transistori o un trasformatore 
pilota, con un rapporto di trasformazio¬ 
ne airincirca 1:2 o 1:1. 

Quello illustrato nello schema era pre¬ 
visto per uno stadio d'uscita in push-pull, 
per cui uno dei terminali secondari ri¬ 
sulta inutilizzato. Se il transistore Tr2 non 
dovesse oscillare, basterà invertire i col- 
legamenti al primario di Tl. 

Con il commutatore in posizione 1, il 
segnale a BF generato viene portato al 
potenziometro VR 1 sul quale si agirà per 
ottenere V uscita audio richiesta. Tri è 
l'oscillatore a RF, e per ottenere la va¬ 
riazione di frequenza prefissata con solo 
due gamme, si è impiegato un conden¬ 
satore variabile d'accordo a due sezioni 
di circa 400 pF max. Con il commuta¬ 
tore in posizione 2, il generatore si ac¬ 
corda fra 1,6 MHz e 500 kHz (da 190 a 
600 m circa). Quando il commutatore è 
in posizione 3, la gamma coperta va ap¬ 
prossimativamente da 500 a 170 kHz 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 12 - 1965 


1783 






Fig. 1 - Schema elettrico completo del generatore. 


(da 600 a 1800 m circa), e quindi com¬ 
prende buona parte della gamma onde 
lunghe oltre ai valori più comunemente 
usati per gli stadi a media frequenza. 
Il condensatore C 5 accoppia l'oscillatore 
a RF con quello a BF, che agisce da mo¬ 
dulatore, cosicché la nota di BF può es¬ 
sere udita su un ricevitore sintonizzato 
sulla stessa frequenza del generatore 
a RF. 

Nella realizzazione del circuito si pos¬ 
sono impiegare i soliti componenti per 
circuiti transistorizzati, ad eccezione di 
Q, che dovrà essere un condensatore a 
mica o di altro tipo ad alto isolamento, 
in modo da ottenere un sicuro isolamen¬ 
to dagli apparecchi alimecitati dalla rete, 
che possono avere il telaio « caldo ». 

Bobina d'accordo 

Questa bobina deve essere avvolta su 
una barretta di ferrite lunga 5 cm e del 
diametro dr 10 mm con del filo isolato 
in seta del diametro di 0,16 mm (fìg. 2 ). 
La sezione onde medie è formata da 50 
spire affiancate, comprese fra i punti 1 
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e 2 e con un foglio di carta interposto 
fra la barretta di ferrite e l'avvolgimen¬ 
to. Si lascia poi una spaziatura di circa 
5 mm e si avvolgono ancora 7 spire af¬ 
fiancate, a cui corrisponderanno i termi¬ 
nali 3 e 4. Si lascia quindi un'altra spa¬ 
ziatura di circa 1,5 mm, e si avvolgono 
100 spire per la bobina onde lunghe 
con un avvolgimento a matassa piuttosto 
compatto. 

La fine deH'avvolgimento per le onde 
medie è collegata all'inizio dell'avvolgi- 
mento per le onde lunghe (terminale 2 ). 
La fine della bobina per le onde lunghe 
è il terminale 5. Alcune gocce di collan¬ 
te vengono impiegate per mantenere fìs¬ 
si gli avvolgimenti e i terminali degli 
stessi. Si tenga presente che tutti gli av¬ 
volgimenti devono essere avvolti nello 
stesso senso. 

Si potrebbero impiegare altri tipi di bo¬ 
bine, ma in ogni caso bisognerà tener 
presente quanto segue. Se la gamma di 
frequenza coperta dalle variazioni del 
condensatore variabile è troppo alta, sa¬ 
rà necessario aggiungere delie spire, men¬ 
tre se la gamma coperta è troppo bassa, 
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sarà necessario togliere delle spire. An¬ 
che delle bobine in aria possono essere 
impiegate, ma naturalmente saranno ne¬ 
cessarie più spire e, in alcuni casi, si 
potranno usare le bobine di ricevitori a 
due gamme d'onda ritoccando eventual¬ 
mente la posizione del nucleo, o il nu¬ 
mero delle spire. Con la maggior parte 
delle bobine di questo tipo sarà neces¬ 
sario togliere delle spire per raggiunge¬ 
re circa i 500 kHz nella banda onde lun¬ 
ghe, con il condensatore VC 1 compieta- 
mente aperto. 

Costruzione 

Per il montaggio sarà sufficiente una 
piastra di materiale isolante delle dimen¬ 
sioni di ÌOOx 120 mm, forato come in¬ 
dica la fìg. 4. La barretta di ferrite, che 
porta la bobina Li, viene infilata legger¬ 
mente forzata in un foro dello stesso 
diametro e bloccata con collante. Con una 
punta da 1,5 mm di diametro si potran¬ 
no fare tutti i fori piccoli, mentre i fori 
per il fissaggio per potenziometro, del 
commutatore e del condensatore varia¬ 
bile verranno fatti in funzione dei com¬ 
ponenti impiegati. 

I componenti vengono montati come 
indica la fig. 3; i terminali dei transistori 
Tri e Tr2 vengono inseriti nei fori rela¬ 
tivi e non è necessario tagliarli. Il trasfor¬ 
matore T 1 può essere anche sostenuto 
dalle sue pagliette terminali, mentre il 
condensatore variabile potrà essere fissa¬ 
to anche mediante tre bulloncini. Atten¬ 
zione a che non siano troppo lunghi e 
possano cortocircuitare o danneggiare il 
variabile. Il circuito richiede un commu¬ 
tatore a 3 vie e due poli, ma si potrà 
usare anche qualsiasi commutatore in sur¬ 
plus con più vie o più poli. La fìg. 4 in¬ 
dica anche i collegamenti esistenti fra 1 
vari compor>enti il circuito, essi possono 
essere fatti con filo isolato o con filo nu¬ 
do e isolato con tubetto in plastica. Lo 
stadio oscillatore di BF deve essere pro¬ 
vato da solo una volta eseguiti i colle¬ 
gamenti, collegando le cuffie fra il con¬ 
densatore Q e il positivo della batteria. 
Se non si ode alcuna nota, invertire i 
terminali primari, come già accennato. 


Due pezzi di filo flessibile sono previ¬ 
sti per il collegamento alla batteria e si 
è trovato che non si ha alcun vantaggio 
ad alimentare con più di 4,5 V. L'assor¬ 
bimento è compreso tra i 2 e i 6 mA a 
seconda dei transistori impiegati, per cui 
sarà sufficiente una pila di dimensioni 
ridotte. Per evitare falsi contatti, sarà be¬ 
ne saldare la pila ai terminali di colle¬ 
gamento al circuito. 

Terminali di uscita 

Un filo flessibile è collegato alla linea 
del positivo e termina con un coccodrillo, 
che può essere attaccato al telaio o a qual¬ 
siasi altra parte « fredda » del circuito 
sotto prova. Il terminale di uscita prove¬ 
niente dal condensatore Cà è collegato 
ad un puntale isolato che permette di 
iniettare il segnale nelle varie parti del 
circuito. 

Nel maneggiare i puntali, tenere pre¬ 
sente che nel caso di ricevitori a transi¬ 
stori non esiste alcun pericolo di scosse 
nocive, mentre nel caso di ricevitori a 
valvole alimentati a pile o dalla rete bi¬ 
sognerà agire con le solite cautele. 

Il mobile 

Il mobile per questo strumento può esse- 
ottenuto costruendo una scatola all'incirca 
delle seguenti dimensioni: 110 mm di al¬ 
tezza X 125 mm di larghezza X 60 mm 
di profondità, con pannelli di legno dello 
spessore di 5 6 mm. 

La piastra di bachelite, sulla quale è 
montato il generatore, verrà fissata op¬ 
portunamente all'interno di questa sca¬ 
tola, e chiudendo la stessa con un altro 
pannello di legno o di bachelite che 
abbia i fori per il passaggio dei perni 
del potenziometro, del variabile, del com¬ 
mutatore e dei terminali d'uscita. 

Per una facile regolazione dell'accordo 
sarà bene montare una manopola di gran¬ 
de diametro, munita di tacca di riferi¬ 
mento o di un cursore di celluloide che 
serva da indice per la lettura delle fre¬ 
quenze sulle varie scale. Le scale potran¬ 
no essere direttamente disegnate sul pan¬ 
nello frontale o su di un foglio di carta 
incollato poi sul ^pannello stesso. 
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Calibrdzìone 



Fìg. 2 - DettagU costruttivi della bobina Li. 


Per controllare il funzionamento del 
generatore, basterà avvicinare il puntale 
dell'aereo di un ricevitore nel quale si 
udrà la nota quando generatore e ricevi¬ 
tore risulteranno sintonizzati sulla stessa 
frequenza. 


Armoniche 

La nota del generatore sarà ancora udi¬ 
bile quando il ricevitore verrà sintonizza¬ 
to su un multiplo della frequenza in 
uscita dal generatore. Per esempio, se 
il generatore è sintomzzato su 200 kHz, 
la sua nota potrà essere udita sia a 
200 kHz che a 400, 600, 800, 1000, 
1200 kHz e così via. Questo fatto è molto 
utile sia per calibrare la scala del gene¬ 
ratore, sia per fornire un segnale per 
controllare un ricevitore per onde corte. 

L'esatto punto di sintonia viene ap¬ 
prezzato meglio quando l'accoppiamen¬ 
to fra il ricevitore e il generatore è bas¬ 
so, e l'uscita bassa in modo che la nota 
nel ricevitore non risulti troppo forte. 


Se è possibile disporre di un genera¬ 
tore calibrato, basterà metterlo sulle va¬ 
rie frequenze sulle quali si intende ese¬ 
guire la calibrazione della scala, sintoniz¬ 
zare un ricevitore sulla stessa frequenza 
e infine, dopo aver staccato il generatore 
calibrato, inserire il generatore a transi¬ 
stori e ruotare la manopola finché si 
udrà la nota, quindi segnare la scala. 

Se non si ha a disposizione un gene¬ 
ratore calibrato, la calibrazione sarà an¬ 
cora possibile riferendosi alle frequenze 
note delle stazioni di radiodiffusione. 
Anche in questo caso, basterà sintoniz¬ 
zare il ricevitore su di una stazione, la 
cui frequenza sia nota, e poi agire sul¬ 
la manopola di sintonia del generatore 
finché si udrà nel ricevitore la nota. 

Se la frequenza della stazione radio, 
a cui si fa riferimento, fosse vicina all'e¬ 
stremo inferiore della gamma coperta 
dal generatore, per esempio sui 200 kHz, 
anche con solo questo riferimento sareb¬ 
be possibile tarare tutta la scala del ge¬ 
neratore. Basterà, come al solito, sinto¬ 
nizzare il ricevitore sulla stazione di ri¬ 
ferimento, per esempio 200 kHz, e poi 
agire sul comando di frequenza del ge¬ 
neratore fino ad udire la nota del rice¬ 
vitore. A questo punto resta individuato 
sulla scala il punto a cui corrisponde la 
frequenza di 200 kHz, che verrà oppor¬ 
tunamente segnato. Si sposterà ora il ri¬ 
cevitore attorno ai 400 kHz, ossia si 
sintonizzerà sulla seconda armonica del 
generatore; udita la nota nel ricevitore, 
esso si troverà esattamente sintonizzato 
sulla seconda armonica della frequenza 
presa come base per la nostra calibrazio¬ 
ne, ossia nel nostro esempio su 400 kHz. 
Potremo ora agire sulla manopola di 
sintonia del generatore, ferma restan¬ 
do quella del ricevitore, aumentandone 
la frequenza finché si udrà nel ricevitore 
ancora la nota, ma più forte. Vorrà dire, 
in questo caso, che avremo portato il 
generatore ad oscillare su 400 kHz e 
avremo così un altro punto per calibra¬ 
re la scala. Con questo metodo e sfrut¬ 
tando altre armoniche o altre frequenze 
di riferimento, sarà possibile ottenere 
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Fig. 3 - Disposizione dei componenti il generatore. 


una calibrazione in numerosi punti della 
scala e tracciare poi le suddivisioni in¬ 
termedie. 

Si tenga presente che non si udrà nel 
ricevitore alcuna nota, se il generatore è 
sintonizzato su di una armonica della 
frequenza del ricevitore, mentre invece 
la nota sarà udibile se il ricevitore è 
accordato sulla stessa frequenza del ge¬ 
neratore o su di una armonica. 

Il generatore così calibrato può quindi 
essere usato per la taratura o il controllo 
di ricevitori e di amplificatori e le note 
che seguono vogliono essere solo un 
suggerimento per come comportarsi nei 
vari casi. 

Controllo di circuiti audio 

Se un ricevitore ò un amplificatore 
audio non funzionano, si può eseguire 
un rapido controllo degli stadi audio 
utilizzando l'uscita a BF del generatore, 
e applicandola ai vari punti del circuito 
mediante il puntale isolato, partendo dal¬ 
l'altoparlante e risalendo punto per pun¬ 
to il circuito. Quando si passerà nel pun¬ 
to difettoso, l'uscita audio verrà a man¬ 
care o sarà distorta. 


Ad esempio, la prima prova sarà di 
verificare se l'altoparlante funziona, la 
seconda prova ci indicherà se anche il 
trasformatore di uscita funziona. Si pren¬ 
derà poi in considerazione la valvola o 
il transistore finale, applicandovi il se¬ 
gnale alla griglia o alla base, e se la 
nota sarà ancora udibile e più forte, 
potremo concludere che anche questo 
elemento' del circuito funziona. Quindi, 
spostando opportunamente il puntale, si 
potranno controllare tutti i vari compo¬ 
nenti di uno stadio, quali il condensatore 
di accoppiamento, il trasformatore pilota 
e così vìa, per gli altri eventuali stadi 
a BF. 

Questo, dunque, è un mezzo molto 
rapido per localizzare Ì guasti e, se si 
avrà l'avvertenza di eseguire queste pro¬ 
ve anche su di un ricevitore o amplifica¬ 
tore funzionanti, ci si potrà fare un'idea 
di ciò che ci si deve attendere all'uscita 
e della posizione che dovrà assumere 
il comando di ampiezza del segnale a 
BF in uscita dal generatore. 

Quando si applica l'uscita a BF diretta- 
mente all'altoparlante o al trasformatore 
d'uscita il volume sarà basso, e sarà per¬ 
ciò necessario collegare durante le prove 
di parti del circuito dove non vi è anco¬ 
ra amplificazione, il terminale di massa 
del generatore. Per la prova dell'altopar¬ 
lante bisognerà collegare sia il puntale 
che il coccodrillo di massa alla bobina 
mobile. 

Quando, invece, durante le prove si 
inseriranno uno o più stadi di amplifica¬ 
zione spostando il puntale sulle varie gri¬ 
glie o basi, il volume della nota riprodot¬ 
ta in altoparlante aumenterà notevolmente 
e il collegamento di massa del generatore 
potrà anche essere omesso. 

Queste prove ci indicano quindi se vi 
e un difetto negli stadi di bassa frequenza 
e dove questo difetto nasce. Se tutta la 
sezione audio di un ricevitore difettoso 
funziona bene, ciò indica che il difetto 
risiede negli stadi precedenti. 

Controllo e taratura della media frequenza 

Se il ricevitore è già allineato, si potrà 
eseguire un controllo stadio per stadio 
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nello stesso modo descritto per la sezione 
audio. Naturalmente, il generatore sarà 
accordato su una frequenza corrispondente 
al valore della media frequenza utilizzata 
nel ricevitore, e ciò si ottiene sintonizzan¬ 
do il generatore per la massima uscita 
nel ricevitore. 

Il segnale a AAF può essere, come pri¬ 
ma prova, iniettato sul primario dell'ulti¬ 
mo trasformatore di media e, se non si 
ottiene alcuna uscita, dopo che la sezione 
audio è stata trovata in perfetto funziona¬ 
mento, vorrà dire che il guasto risiede 
in questo stadio o nel rivelatore. Se l'usci¬ 
ta, invece, è buona, il puntale può essere 
spostato successivamente agli ingressi dei 
vari stadi, cosicché tutto l'amplificatore di 
media frequenza può essere rapidamente 
verificato. 

L'intensità del segnale iniettato nel ri¬ 
cevitore verrà regolato opportunamente 
analogamente a quanto spiegato per la 
sezione audio. Quando uno o due stadi 
di amplificazione di media frequenza risul¬ 
tano inseriti nella parte di circuito già 
provata, sarà sufficiente un accoppiamen¬ 
to lasco del puntale al circuito in prova, 
cioè basterà mettere il puntale vicino al 
punto di ingresso o contro l'isolamento 
del filo. 

Se il ricevitore è appena stato costruito 
e non è allineato, sarà allora necessario 
fissare sul generatore il valore desiderato 
di media frequenza (solitamente 470 kHz) 
e applicarlo all'ultimo stadio a media fre¬ 
quenza e regolarne il nucleo per la mas¬ 
sima uscita. Si sposterà poi il puntale sul¬ 
lo stadio precedente e si regoleranno i 
nuclei dell'altro trasformatore di media fre¬ 
quenza inserito, e così via fino al primo 
stadio. 

Siccome la capacità del puntale del ge¬ 
neratore può influenzare leggermente l'al¬ 
lineamento si può fare una messa a pun¬ 
to finale dell'allineamento della media fre¬ 
quenza entrando sulla griglia o base del 
mescolatore e ritoccando leggermente se 
necessario i nuclei per la massima uscita. 

Quando sì controllano gli stadi di me¬ 
dia frequenza, il volume del ricevitore 
deve essere al massimo, ma l'intensità del¬ 
la nota riprodotta deve essere tenuta piut¬ 
tosto bassa riducendo l'ampiezza del se¬ 


gnale in entrata nei modi già spiegati, af¬ 
finchè non entri in funzione il controllo 
automatico dì volume. Se si vuol allineare 
facendo riferimento all'indicazione di uno 
strumento, si può inserire un milliampe- 
rometro da 25 ^ 50 mA fondo scala in 
serie ad uno dei terminali della batteria, 
quando il ricevitore è a transistori e con lo 
stadio finale in push-pull, oppure si può 
utilizzare come indicatore dell'uscita au¬ 
dio un voltmetro in alternata con in serie 
un condensatore da 0,5 Si potrebbe 
ancora misurare x:on uno strumento per 
corrente continua la corrente anodica as¬ 
sorbita da uno stadio di media frequenza 
al quale sia applicata la regolazione auto¬ 
matica di guadagno e in questo caso, ai 
contrario dei precedenti, la regolazione 
dei nuclei deve essere fatta per la minima, 
indicazione dello strumento. Lo strumento 
va inserito sul lato freddo, ossia sul ter¬ 
minale del trasformatore di media frequen¬ 
za che va verso l'anodica e va disaccop¬ 
piato con un condensatore. Infine, dispo¬ 
nendo di un voltmetro ad alta resistenza 
interna Tallineamento può essere eseguito 
osservando l'aumento della tensione del 
controllo automatico di guadagno, che sa¬ 
rà negativa per i ricevitori a valvole e 
positiva per quelli a transistori. 



Fig. 4 - Schema dei collegamenti da eseguire fra i 
vari componenti il circuito. 
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Mescolatori e stadi a RF 

Per dei controlli sugli stadi a RF il ge¬ 
neratore va sintonizzato sulla stessa fre¬ 
quenza del ricevitore, e nel caso si voglia 
regolare il trimmer o il nucleo del circuito 
d'aereo, ricordarsi che l'aggiustamento del 
trimmer va fatto all'estremo alto della ban¬ 
da, mentre il nucleo va ritoccato sintoniz¬ 
zando il ricevitore verso l'estremo basso 
della gamma. In generale, si tarerà prima 
la gamma onde medie, e poi quella onde 
lunghe. Un ingresso sufficiente si otterrà 
semplicemente avvicinando il puntale al 
morsetto d'antenna o alla ferrite dell'an¬ 
tenna, e solo se l'apparecchio sarà starato, 
sarà necessario un maggior accoppiamen¬ 
to, che però andrà progressivamente ri¬ 
dotto man mano si eseguono le operazioni 
di messa a punto. 

Per ottenere la corrispondenza dell'indi¬ 
ce del ricevitore con la scala, si eseguiran¬ 
no delle tarature in due o tre punti della 
scala agendo sui trimmer o sui nuclei del- 
l'induttanza del circuito deH'oscillatore lo¬ 
cale, dopo aver verificato che l'indice è 
ben fissato ed esattamente montato, 

MATERIALE ÒCCORRmTE 

Resistenze 

Rl = 27 kn 5% 

R2 = 8,2 kn 5% 

R3 = 1 5% 

Ri = 27 kn 5% 

Rd = 5,6 kn 5% 

Re = 1 kn 5% 

VR 1 = potenziom, da 25 kn con interruttore {S 2 ) 

Condensatori 

Ci = 0,01 mF a carta 125 V 

C2 = 0,01 a carta 125 V 

C 3 = 0,01 a carta 125 V 

Ci = 50 pF ceramico 125 V 

C 5 = 0,01 juF a carta 125 V 

Ce = 0,01 /ìF mica o carta 500 V 

C 7 = 0,01 /^F a carta 125 V 

ve 1 = 400 -f 400 pF variabile a due sezioni. 

Bobine 

Li = bobina oscillatore RF (vedi testo) 

Ti = trasformatore pilota o di accoppiamento per 
transistori. 

Commutatori 

Si = commutatore miniatura 3 vie due poli 
$2 = vedi VR 1 interruttore accensione. 

Transistori 

Tr 1 = OC44 o tipi slmili per RF o mescolatori 
Tr 2 = OC72 o tipi simili per BF, G. AbuSSi 


È un composto molto efficace che non solo 
pulisce perfettamente 4 ^vestrf -diseni, ma- li 
protegge dall’elettricità statica e quindi migliora 
la fedeltà di riproduzione. 

L/874 - prezzo di listino L. 1.950. 
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oggetto dì questo articolo è un 
ricevitore a 8 canali: un progetto attesis¬ 
simo a giudicare dalle montagne di let¬ 
tere che ci sono state recapitate in pro¬ 
posito. Lo schema, còme si può facilmente 
osservare, è derivato direttamente dall'or- 
mai famoso RX-10, che tanti lettori hanno 
già montato su modelli di ogni genere e 
sempre con ottimi risultati. 

Il circuito è del tipo superrigenerativo, 
e impiega l'OC 170 in alta frequenza, due 
OC 71 in bassa frequenza e un OC 72 
quale stadio finale di potenza; il carico 
dell'oc 72 è costituito da un banco di 
lamelle vibranti del tipo miniatura 
(25 X 30 X 15 mm) ad 8 canali e 270 n 
di avvolgimento. 

Logicamente, adottando un tipo di ca¬ 
ratteristiche elettriche simili ma con mag¬ 
giore o minore numero dì lamelle, il cir¬ 
cuito andrà egualmente bene e darà sen¬ 
z'altro ottimi risultati pratici: più che 
altro, Ja scelta è dettata dalle dimensioni 
deH'apparecchio ricevente che si vuole 
realizzare, e da! numero di comandi che 
si intende inviare al modello; nel nostro 
caso è stato scelto il tipo di otto la¬ 
melle. 


Vediamo quali modifiche è stato neces¬ 
sario apportare all'RX-lO, descritto nel 
n. 11-12 di Selezione Radio TV 1962, per 
trasformarlo in un perfetto ricevitore mul¬ 
ticanale. 

La fig. 2a riporta lo schema (già pub¬ 
blicato) dell'RX-10, la fig. 2b quello del 
tipo multicanale derivato. 

Si noti come la nuova edizione è stata 
ottenuta (a parte la sostituzione del relè 
con il banco vibrante) semplicemente to¬ 
gliendo alcuni componenti non più neces¬ 
sari per il funzionamento multicanale, e 
cioè Cii, Ci 2 , L 3 , e il diodo Di. 

Infatti, mentre l'RX-lO basava il suo 
funzionamento sulla selezione di una de¬ 
terminata frequenza modulante (440 Hz), 
col circuito accordato Cn/Ls, l'RX « Multi 
8 » deve al contrario amplificare unifor¬ 
memente tutte le frequenze comprese fra 
200 e 500 Hz in quanto la selezione av¬ 
viene meccanicamente, per vibrazione cioè 
delle varie lamelle del banco, che sono 
tutte differenti per peso, lunghezza e quin¬ 
di risonanza di oscillazione. 

Nessuna taratura deve essere eseguita 
sul « banco )>, esso anzi va maneggiato 
con estrema Cautela per non compromet- 
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Fìg. 1 - Ricevitore RX a 8 canali. Si noti in particolare lo spinotto a 9 piedini per il collegamento 
con 11 banco dei relè. 


tere irrimediabilmente la caratteristica di 
funzionamento: la taratura verrà effettua¬ 
ta direttamente sul trasmettitore, e con¬ 
sìsterà nella regolazione di 8 micropoten- 
zìometri; essa è necessaria per determina¬ 
re la frequenza di oscillazione del modu¬ 
latore. 


Sempre sullo stadio finale, il nuovo 
schema adotta TOC 72 in luogo del- 
fOC 76, e un condensatore by-pass da 
10.000 pF collegato ai capi del banco vi¬ 
brante, tra collettore e negativo d'alimen¬ 
tazione. 

È conveniente poi, per aumentare la 




fig, 2a - Schema elettrico del ricevitore monocanale RX-^IO (prima versione). 
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Fig. 2b - Schema elettrico del ricevitore RX a 8 canali (versione attuale). 


sensibilità della ricevente, sostituire la re¬ 
sistenza R3 da lOOOn con una bobinetta 
che ha il solo connpito di bloccare la radio 
frequenza, tale bobinetta potrà essere fa- 
cilnnente autocostruita avvolgendo del filo 
sottile (circa 100 spire con filo da 1/10) 
su un rocchetto che sarà poi sistemato nel 
modo più opportuno sulla basetta stam¬ 
pata (per esempio, come mostrano le foto¬ 
grafie, esso può essere incollato con delFa 
resina sul transistore OC 170). 

Quest'ultima variante, ripetiamo, non è 
indispensabile, in quanto l'RX-10 funziona 
egregiamente anche con la resistenza da 
lOCX) fi; nella versione multicanale però, 
abbiamo constatato una leggera variazione 
d'ampiezza utilizzando la bobinetta, e ne 
consigliamo quindi senz'altro l'impiego. 

La rimanente parte del circuito non ha 
subito modifiche: l'alimentazione è sempre 
a 6 V, e le operazioni di taratura dell'alta 
frequenza sono le medesime di quelle con¬ 
sigliate per l'RX-10, 

Volutamente ricordiamo il ricevitore 
monocale precedentemente descritto per¬ 


chè lo consideriamo un po' il punto di 
partenza di qualsiasi montaggio radiomo¬ 
dellistico, sia per la facilità di costruzione 
che per il funzionamento assolutamente 
sicuro. 

Anzi, consigliamo chi è al|e prime armi 
con le costruzioni modellistiche, di non 
affrontare subito il montaggio dell'RX 
multi « 8 », rìna di realizzare prima la ver¬ 
sione monocanale, e ciò non tanto per le 
difficoltà che possono differenziare i due 



Fig. 3 - Pannello del circuito stampato del ricevitore 
RX a 8 caanali pronto per essere cablato. Scala 1:1, 
dimensioni 3,65 x 5,7 cm. 
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Fig. 4 - Disposinone dei cdmponenrì deE ricevitore RX a S canali sulta basetta del circuito stampato. 
Il circuito stampato é visto^er trasparenza dal lato del compónenti. 


ricevitori, quanto per Tinsieme dei servo- 
nneccanisnni che a questi fanno capo, e 
che servono a trasformare in sensibilis¬ 
simi movimenti meccanici gli impulsi tra¬ 
smessi via radio. 

Sono poi da tener presenti le difficoltà 
conseguenti alla costruzione del trasmet¬ 
titore descritto su questo stesso numero. 


Oltre alTabilità necessaria per pilotare 
un « 8 canali » senza « arare » il campo di 
volo (se si tratta di un modello volante) 
o, nel caso di una imbarcazione, senza 
far inabissare nave, radio, motori, e„. re¬ 
lativi biglietti da mille. 

Come per i precedenti montaggi, è ne¬ 
cessario prima infilare, saldare e tagliare 
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Fig. 5 - Il ricevitore RX a 8 canali visto dal lato « alta frequenza ». 


i terminali dei vari componenti nella pia¬ 
strina di bachelite, seguendo lo schema 
pratico di cablaggio di fig. 4; la piastrina 
col circuito stampato, dovrà essere de¬ 
sunta direttamente dalTillustrazione di fi¬ 
gura 3. 

Per far ciò occorre provvedersi della 
lastra base (che nella confezione « Print- 
kit » L/735 è reperibile presso tutte le 


sedi G.B.C.)/ tagliare nelle giuste dimen¬ 
sioni e porla direttamente sotto la pagina 
della rivista: segnare quindi con una punta 
da disegno tutti i fori e poi effettuare la 
foratura che potrà essere così eseguita 
senza tema di errori. 

Una volta forata la piastrina, occorre 
tracciare il circuito usando l'apposito in¬ 
chiostro contenuto nella scatola Print-kit, 



Fig. 6 - Ricevitore RX a 8 canali visto superiormente. Sono chiaramente visibili il banco di lamelle 
vibranti, i transistori OC 72, OC 71 e OC 170. Su quest'ultimo è stata fissata la bobina L 3. 
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Liquido acrìlico, isolante, protettivo, con pro¬ 
prietà antiarco e anticorona. 


Ideale per: 

Isolamento - impermeabilizzazione - protezione 
contro la ruggine e la corrosione - copertura 
delle antenne esterne. 

L/865 - prezzo di listino L. 1.950. 


seguendo scrupolosamente la fìg. 3 e so¬ 
prattutto rispettando le distanze fra i 
vari collegamenti: la piastrina sarà poi im¬ 
mersa nell'acido in modo che questo cor¬ 
roda tutta la superfìcie di rame non pro¬ 
tetta dairinchiostro. 

Per il fissaggio dei componenti consi¬ 
gliamo di fissare prima quelli di minor in¬ 
gombro (resistenze e condensatori) e per 
ultimo il banco vibrante. 

Ricordiamo infine che Io schema pratico 
di cablaggio di fìg. 4 è raffigurato con 
la piastrina vista dal Iato componenti, e 
quindi con il circuito visibile controluce. 

Data la compattezza del circuito, per 
non correre il rischio di bruciare le sottili 
connessioni di rame, conviene usare un 
saldatore di qualche decina di Watt mu¬ 
nito di una punta di piccole dimensioni; 
dovrà essere usato anche pochissimo sta¬ 
gno e assolutamente nessuna pasta sal¬ 
dante. 

Terminate le saldature, per pulire il cir¬ 
cuito, passarlo con un batuffolo di cotone 
imbevuto di alcool. 

Poiché i leggeri contatti delle lamelle 
mobili non sono costruiti per sopportare 
direttamente la corrente dei vari servo- 
meccanismi o motorini elettrici, si dovran¬ 
no inserire fra questi e il banco vibrante 
tanti relè quanti sono i canali utilizzati. 


MATERIALE OCCORRENTE 


Simbolo 

Descrizione 


Ci 

Condensatore 16 uF, 10 V 

C 2 

Condensatore 4000 pF 


C 3 -C 9 -C 10 

Condensatori 2 [JLF 


C 4 -C 6 

Condensatori 15 pF 


C 5 

Condensatori 47 pF 


CrCn 

Condensatori 10000 pF 


Cb 

Condensatore40000 pF 


R 1 -R 2 

Resistenze 10 kCl - 1/8 

W 

R4'R6 

Resistenze 10 - 1/8 

w 

R 9 -R 10 

Resistenze 4,7 kH - 1 /8 

w 

Rs 

Resistenza 0,1 Mfl- 1/8 

w 

R 7 -R 8 

Resistenza 100 H - 1/8 

w 

R„ 

Resistenza 0,33 MH - 1/8 

w 

LI 

Bobina d'antenna 


L2 

Impedenza RF 


L3 

Impedenza RF 


TI 

Transistori OC 170 


T2 -T3 

Transistori OC 71 


T4 

Transistori OC 72 


Relè 

Relè a lamine vibranti 270 
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SEZIONE 

RELE’ 

RX MULTI 8 



Sottolineiamo che il montaggio presenta, limitatamente ad alcune sezioni del circuito, delle difficoltà 
di realizzazione per cui ne consigliamo la costruzione solo a quei lettori più agguerriti od esperti nel 
montaggio dei microcircuiti. 

I relè a lamine vibranti sono in vendita presso la Ditta MOVO - Piazza Maria Clotilde, 8 - Milano, 
ed in tutti quei negozi organizzati nella vendita di articoli per modellismo. 


già accennato parlando del ban¬ 
co di lannelle vibranti, non è possibile 
far circolare nei leggerissimi contatti, le 
correnti relativamente elevate dei circuiti 
utilizzatori (servomeccanismi, motori di 
propulsione, ecc.); occorre necessariamen¬ 
te interporre tanti relais quanti sono i 
canali di trasmissione. 

Nel nostro caso, poiché i canali sono 
otto, altrettanti dovranno essere i relais; 
niente di male poi se quelli da utilizzare 
saranno sette, o sei, o anche meno; il 
complesso ha il medesimo rendimento in¬ 
dipendentemente dal numero di canali uti¬ 
lizzati. Comunque abbiamo dovuto con¬ 
siderare il caso limite, quello degli otto 
canali: a tale scopo è stata realizzata una 
piastrina in circuito stampato (fig. 3) sul¬ 
la quale possono essere fìssati un massimo 
di otto relais. La piastrina sarà ricavata 
sempre col sistema « Print-Kit ), sul quale 
ci siamo più volte soffermati, utilizzando 
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la fig. 3 che riproduce tutto il circuito 
nelle dimensioni reali e procedendo come 
per la piastrina del ricevitore « RX-Mul- 
ti 8 ». 

Il circuito elettrico 

Avremmo dovuto dire i circuiti elettrici, 
perchè le possibilità circuitali sono nume¬ 
rosissime; e anche qui il grande problema: 
quale schema consigliare, come impostare 
la realizzazione del circuito stampato? 

Per risolvere la questione descriveremo 
alcuni circuiti elettrici, mentre la piastrina 
rispecchierà il tipo base: il lettore potrà 
così scegliere fra Ì vari schemi, quello che 
maggiormente si presta a quella partico¬ 
lare applicazione modellistica. Di conse¬ 
guenza, il circuito stampato potrà essere 
ridisegnato (i collegamenti sono elemen¬ 
tari!) partendo sempre dal piano di fora¬ 
tura e assiemaggio da noi consigliato. 
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Fig. 1 - Circuito elettrico base per il collegamento 
dei relais ai servomeccanismi. 


li circuito base è quello di fig. 1; un 
capo delTeccitazione dei vari relais è in 
comune ed è collegato al polo negativo 
della batteria che alimenta Ì relais e i 
servomeccanismi; gli altri otto capi an¬ 
dranno collegati ai contatti del banco di 
lamelle vibranti posto sulla ricevente. 

L'armatura del banco (collegamento nu¬ 
mero 0) sarà collegata al positivo della 
suddetta batteria, assicurando in tal modo 
continuità alle correnti di eccitazione de¬ 
gli otto relais. 


Fin qui niente di speciale, direte voi; va 
bene, il bello deve ancora venire! passia¬ 
mo a collegare i contatti dei relais, 

V sistema 

È il circuito realizzato sulla piastrina 
fig. 3: tutti i contatti di lavoro sono uniti 
fra loro e con il capo comune delle ecci¬ 
tazioni dei relais (quindi al polo negativo 
della batteria). Le ancorine mobili (con¬ 
trassegnate a, b, c, ecc.) fig. 1, vanno a 



Fig. 2 - Come vanno disposti i relais sulla basetta 
del circuito stampato. Il circuito è visto per traspa¬ 
renza dal lato dei componenti. 


un capo dei vari motorini elettrici o lam¬ 
padine da mettere in funzione. L'altro ca¬ 
po del circuito utilizzatore va al positivo 
della batteria. 

Il funzionamento è più che ovvio e non 
merita alcun commento. 

2° sistema 

Abbiamo visto come con otto canali si 
comandino altrettanti circuiti utilizzatori; 
vediamo ora di moltipllcare le possibilità 
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del complesso utilizzando i servomeccani¬ 
smi « Unimatic » Grouper, del tipo impie¬ 
gato per comandare il « Piper Vagabond » 
descritto nel numero 2-1963 di Selezione 
di Tecnica Radio-TV. 

Come detto a suo tempo, questo tipo 
di servomeccanismo permette di realizza¬ 
re una successione di movimenti a se¬ 
conda che gli impulsi trasmessi siano lun¬ 
ghi o brevi. 

Per chi non avesse sott'occhio Tarti- 
colo, ricordiamo che, con un impulso lun¬ 
go, si sposta a destra il timone il quale 



□ 



Ba^ren'a d ' alimenfazlone 


Fjg. 3 - Pannello del circuito stampato dove vanno Fig. 4 - Schema d'inserzione degli « Unimatic ». 
montati i relais; scala 1 : K 


rimane in tale posizione sino a che dura 
l'impulso; il ritorno a zero avviene auto¬ 
maticamente, al cessare deH'impulso. 

Lo spostamento a sinistra, invece, av¬ 
viene dando un impulso breve seguito da 
uno lungo. 

In tal modo, le possibilità di un mono¬ 
canale venivano raddoppiate. 

Nel nostro caso le operazioni effettua¬ 
bili possono diventare 16! 

La figura 4 mostra lo schema d'inser¬ 
zione degli « Unimatic ». 


In questo caso, i collegamenti alla pia¬ 
strina devono essere modificati: vanno tol¬ 
ti, cioè, i ponticelli che collegano la serie 
dei contatti di riposo e di lavoro. 

3° sistema 

In questo caso, gli otto canali vengono 
utilizzati sempre per ottenere otto movi¬ 
menti, ma impiegando solo quattro mec¬ 
canismi utilizzatori. Praticamente, i relais 
vengono inseriti a due a due, con il risul- 
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Bari'eria d ' alimentazione 


tori venga fermato, o ancor meglio quan¬ 
do uno giri in senso opposto alTaltro); il 
terzo motore potrebbe azionare il timone 
(tramite una demoltiplica con vite senza 
fine), e il quarto motore il movimento 
delle ancore, o altro. 

Lo schema di fìg. 5 illustra i vari col- 
legamenti; considerando solo la coppia di 
canali 1/2, eccitando il relais 1, si applica 
al motore una determinata polarità, men¬ 
tre eccitando il relais 2 si scambiano ì 
segni della corrente ottenendo così fin- 
versione del senso di marcia del motore. 



Fig. 5 - Schema d'inserzione dei relais; in questo 
caso, gli otto canali vengono utilizzati sempre per 
ottenere otto movimenti, ma impiegando solo quattro 
meccanismi utilizzatori. 


Fig, 6 - Come appaiono i relais a montaggio ultimato. 


tato di Ottenere l'inversione istantanea 
della rotazione dei motori senza dover pas¬ 
sare per alcuna posizione intermedia, o 
dosare gli impulsi come nel caso degli 
« Unimatic ». 

Nel caso di radiocomando di una im¬ 
barcazione, due motori potrebbero essere 
impiegati per due distinte eliche di pro¬ 
pulsione (ottenendo così, oltre a una mag¬ 
giore velocità, uno spiccatissimo effetto di 
direzionabilità quando uno dei due mo- 


Lo stesso vale per le coppie 3/4, 5/6 
e 7/8 relative ai motori B, C e D. 

infine non è da scartare Tipotesi di 
impiegare gli otto relais nei tre sistemi 
indicati, cioè in parte con semplici inter¬ 
ruttori, per comandi a impulsi e come 
doppi deviatori. 

La scelta dei diversi sistemi dipende pe¬ 
rò dalle esigenze costruttive e di manovra¬ 
bilità dei vari modelli che dovranno ospi¬ 
tare il radiocomando. 
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da! trasmettitore a! olnesooplo 


TECNICA 
MODERNA 
DI RICEZIÓNE TV 



Iniziamo con questo numero una spiegazione molto pratica del funzionamento del televisore. Sono 
cose che molti già conoscono ma che sarà utile « ripassare » anche perchè in questa serie di articoli 
verranno esaminati i più recenti circuiti impiegati nei moderni televisori. 


pagina di un libro è formata da 
tante righe; allo stesso modo, la teleca¬ 
mera « divide » ^immagine da trasmettere 
in tante righe che, trasmesse una dopo 
l'altra, riescono a riprodurre sullo scher¬ 
mo del cinescopio del televisore la pri¬ 
mitiva immagine. Il numero di queste 
righe è 625 per quadro (standard europeo 
CCIR). L'immagine riprodotta sullo scher¬ 
mo del cinescopio può anche considerarsi 
come un « mosaico » le cui « pietre » non 
sono altro che tutti i punti i quali, in 
successione, formano una riga completa. 
Siccome l'occhio umano, oltre una certa 
distanza non riesce più a separare due 
punti luminosi adiacenti; ecco che stando 
ad una certa distanza vedrà l'immagine 
sul cinescopio non formata da punti e 
righe (come è effettivamente) ma in una 
successione continua di grigi, come in una 
fotografìa. 


Ogni immagine (come nei film) viene 
scomposta in 625 righe e trasmessa 25 
volte in un secondo. Il numero di righe 
in un secondo sarà quindi: 

625 x 25 = 15.625 



f 

3 

5 

7 


Fig. 1 - Sistema di scansione interlacciato ridotto per 
semplicità ad una immagine formata da 7 righe 
(3 '/2 + 3'/2). 
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Anfa riti 


Fig, 2 - Segnale di sincronismo di riga e il segnale di 
spegnimento del ritorno del raggio. 

La frequenza di riga sarà pertanto 
15625 Hz. Per fare in modo che l'imma¬ 
gine composta da questo numero di righe 
non presentì « sfarfallio » (flicker) si è 
escogitato questo « trucco ». li numero 
di quadri ai secondo si porta da 25 a 
50 e, per mantenere invariato il numero 
di righe complessive al secondo (15625), 
vengono trasmesse una volta le righe di¬ 
spari (1, 3, 5, 7, ecc.) e una volta le righe 
pari (2, 4, 6, 8 ecc.). Ogni quadro sarà 
quindi formato da 312 righe + mezza 
riga. 

Nella fig. 1 è riportata un'immagine TV 
che per esemplificazione è formata da 
sette righe. Questa immagine inizia con 
la metà riga 1, e poi continua con le 
righe 3, 5, 7 (I campo). A questo punto 
abbiamo il primo cambio di quadro e 


riite Partitttt audio 


Fig. 3 - Diagramma di trasmissione con la banda 
inferiore parzialmente soppressa. 


successivo inizio del tracciamento delle ri¬ 
ghe pari 2, 4, 6 e infine una mezza riga, 
al termine della quale (Il campo) si rì- 
comincerà la scansione delle righe del 
primo campo, poi del secondo campo e 
così via. 

In realtà, come abbiamo detto, ogni 
campo è formato da 312 V 2 righe e non 
da 3 V 2 . Due campi formano un quadro 
completo. I due campi sì dicono « inter- 
lacciati ». 

Impulsi di sincronismo di riga e di quadro 

L'immagine riprodotta sullo schermo 
del cinescopio sarà perfetta se le righe 
dì cui è formata si susseguiranno nel tem¬ 
po con lo stesso ordine e cadenza con cui 
vengono tracciate quelle della telecamera 
(sincronismo). 

Oltre a ciò, sì deve fare in modo che, 
il ritorno del raggio elettronico (ad ogni 
riga) non sìa visibile. Ecco perchè nella 
telecamera poco prima che termini una 
riga si provvede a « togliere » il raggio 
elettronico; il tempo che intercorre dalla 
fine di una riga all'inizio dell'altra è co¬ 
munque breve (corrisponde infatti a circa 
il 18 % del tempo di tracciamento di una 
riga). Durante questo tempo di ritorno, si 
inserisce un impulso di sincronismo che 
provvede appunto a determinare la fine 
di ogni riga sia nella telecamera che nel 
ricevitore. 

In fìg. 2 è riportato l'impulso dì spegni¬ 
mento di riga; di questo, l'I % rappresen¬ 
ta il piedistallo anteriore del nero (viene 
chiamato così perchè quando il segnale 
video è modulato al 75 %, a questo livello 
si ha il nero); il 9 % viene impiegato per 
l'impulso di sincronismo di riga, e infìne 
l'8 % rappresenta il piedistallo posteriore 
del nero. 

Nel segnale trasmesso sono presenti an¬ 
che gli impulsi per il sincronismo del 
quadro; ma di questi ci occuperemo più 
avanti. 
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Stabilità 
robustezza 
minimo ingombro 


condensatori ceramici 


da 1 pF a 100.000 pF 
da 30 Volt a 6.000 Volt 
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Larghezza di banda 





Abf 
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Fig. 4 - Modulazione di ampiezza: a) Schema di 
principio di un modulatore AM; b) Variazione del 
fattore di amplificazione A A della valvola in fun¬ 
zione della variazione della tensione di modulazione; 
c) Curva di inviluppo della portante RF prodotta 
in seguito al processo di modulazione; d) Bande 
laterali di una portante modulata AM. 


Il numero di punti di cui è formata una 
riga (rapporto dei lati = 3 : 4) è dato da: 

4 

625 X-= 832 punti 

3 

Nel caso più semplice in cui un punto 
nero sia seguito da un punto bianco, 
avremmo una oscillazione con frequenza 
pari a: 


832 X 15625 


2 


= 6,5 MHz 


E questa dovrebbe essere effettivamente 
la larghezza di banda da trasmettere. In 
pratica, per difficoltà tecniche ed econo¬ 
miche si viene ad un compromesso: si è 
convenuto infatti di trasmettere un se¬ 
gnale con larghezza di banda di 5 MHz. 


Portante del l'immagine 

Il segnale delTimmagine (video) viene 
trasmesso col sistema della banda late¬ 
rale parzialmente soppressa (fig. 3). 

Il segnale video modula in ampiezza la 
portante e la banda laterale inferiore vie¬ 
ne soppressa mediante filtri fino ad una 
frequenza di 1,5 MHz. Non è possibile 
« tagliare oltre » sia a causa dell'elevato 
costo dei filtri necessari per tagliare le 
frequenze subito dopo la portante, sia 
per il fatto che un simile taglio, qualora 
fosse realizzato, produrrebbe una consi¬ 
derevole distorsione di fase del segnale. 

In fìg. 4 a è riportato lo schema di 
principio di un modulatore AM. Qual¬ 
siasi modulazione di ampiezza non è es¬ 
senzialmente che una variazione di ampli¬ 
ficazione in sincronismo con la frequenza 
modulante. Il punto di lavoro della val¬ 
vola viene infatti spostato mediante la 
tensione griglia-catodo a seconda dell'an¬ 
damento del segnale modulante. Questa 
variazione di amplificazione del segnale 
RF produce il cosidetto inviluppo di modu¬ 
lazione della portante RF (4c). Insieme 
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alla frequenza portante f, (4d) sì produ¬ 
cono due frequenze laterali simmetriche 
di valore f, —fj e fi + fj dove con 
f 2 si vuole indicare il massimo valore di 
frequenza del segnale modulante. 

La variazione di ampiezza della curva 
di inviluppo corrisponde alle variazioni di 
ampiezza della frequenza modulante. Le 
partì inferiori e superiori della curva di 
inviluppo hanno polarità opposte: in con¬ 
seguenza di ciò, la frequenza modulante 
non è più disponibile come tale. Solo eli¬ 
minando con apposito circuito rettifica¬ 
tore una metà della curva di inviluppo, 
potremo riottenere la primitiva frequenza 
modulante. 

Portante del suono 

Il suono (audio) viene irradiato me¬ 
diante una portante con frequenza 5,5 MHz 
più alta di quella della portante video. 
Questa distanza viene mantenuta al tra¬ 
smettitore mediante oscillatori controllati 
a quarzo. La portante viene modulata in 
frequenza dal segnale audio; la massima 
deviazione di frequenza (Af), corrispon¬ 
dente ad una moduzione del 100 %, è 
± 50 kHz; la potenza irradiata è circa 
1/5 di quella impiegata per irradiare la 
immagine. 

In fìg. 5 è riportato lo schema di prin¬ 
cipio di un modulatore FM. In parallelo 
al circuito di accordo delToscillatore vì¬ 
deo viene inserito un microfono a conden¬ 
satore; la frequenza del l'oscillatore verrà 
in questo caso variata a seconda dell'am¬ 
piezza del segnale modulante. La massima 
deviazione di frequenza, e cioè A f = 
= ± 50 kHz, corrisponderà quindi alla 
massima ampiezza del segnale audio e 
quindi alla massima intensità del suono 
ricevuto. La velocità con cui varia la fre¬ 
quenza dipende dalla frequenza di modu¬ 
lazione del segnale. 

Schema a blocchi di un ricevitore TV 

In fig. 6 è riportato lo schema a blocchi 
di un ricevitore TV. Sugli otto stadi si 
può dire quanto segue: 

1 ) L'alimentatore provvede a fornire 
la corrente a tutti gli stadi. 






b 


Fig. 5 - Modulazione di frequenza: a) Schema di 
principio di un modulatore FM; b) la tensione modu¬ 
lante varia la frequenza del segnale RF. 


2) I selettori VHF e UHF amplificano 
ì rispettivi segnali e trasformano mediante 
uno stadio convertitore additivo il segnale 
RF in un segnale a frequenza intermedia 
(F.I.). 

3) Il segnale F.l. viene successiva¬ 
mente amplificato neH'amplificatore F.L 
Nel rivelatore video si riottiene il segnale 
video primitivo prodotto dalla telecamera. 
Il segnale video viene ulteriormente am¬ 
plificato neH'amplificatore video e poi ap¬ 
plicato al cinescopio dove mediante va¬ 
riazioni dell'intensità luminosa si riottiene 
l'immagine osservata dalla telecamera. 

Mediante un secondo processo di con¬ 
versione (di tipo additivo) sì ottiene dal 
circuito del rivelatore video il segnale 
F.l. del suono (con frequenza differenza 
tra le due portanti, e cioè, 5,5 MHz). 
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Fg. ó - Schema a blocchi dì un moderno televisore. 


Questo segnale (5,5 MHz) può essere 
ulteriormente amplificato nel l'amplifica¬ 
tore video. 

4) Uno stadio fornisce una tensione 
negativa (C.A.G.) che applicata alla gri¬ 
glia delle valvole delTamplificatore R.F. e 
F.l. ne regola l'amplificazione in modo che, 
indipendentemente daH'intensità del se¬ 
gnale presente in antenna, venga appli¬ 
cato all'elettrodo di controllo del cine¬ 
scopio (griglia o catodo) un segnale video 
avente sempre la stessa ampiezza. Vi è 
inoltre un circuito (C.A.F.) mediante il 
quale, una volta scelta un^ data emitten¬ 
te, l'oscillatore locale mantiene sempre 
quel dato valore di frequenza. 

5) La portante F.l. audio’ modulata 
in frequenza (5,5 MHz) viene ulterior¬ 
mente amplificata. Nel rivelatore a rap¬ 
porto si rìottiene il primitivo segnale au¬ 
dio che, dopo essere stato sufficientemente 
amplificato viene applicato alla bobina mo¬ 
bile deH'aitoparlante. 


6) C'è lo stadio che separa il segnale 
di sincrónismo dal segnale video; il se¬ 
gnale di sincronismo di quadro sincronizza 
direttamente l'oscillatore di quadro. Per 
la sincronizzazione delToscìllatore di riga, 
si usa una tensione continua ricavata da 
un circuito che paragona il segnale di sin¬ 
cronismo di riga con quello dell'oscilla¬ 
tore locale. 

7) L'oscillatore di riga che fornisce 
al relativo stadio finale il segnale per la 
deflessione orizzontale del raggio elettro¬ 
nico del cinescopio. 

8) L'oscillatore di quadro che forni¬ 
sce al relativo stadio finale di quadro il 
segnale per la deflessione verticale del 
raggio elettronico. 

Prossimamente verranno esaminati det¬ 
tagliatamente; 1 ) L'alimentatore di un te¬ 
levisore; 2) La sezione amplifìcatrice R.F. 
e convertitrice (selettore di canali). 

L.C. 

(Da « Funktecnik 65/5 ») ^ 
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elettronica professionale ^ j 


CIRCUITI LOGICI 
APPLICATI 
ALL’AUTOMAZIONE 


ra le principali applicazioni dei re¬ 
lè statici Norbits, oltre a quelle dì cui si è 
fatto cenno, citiamo ad esempio i dispo¬ 
sitivi di controllo ferroviario, Tautomazìo- 
ne di nastri e carrelli trasportatori, il co¬ 
mando dì macchine utensili e in generale 
tutti i sistemi di controllo industriale. 

Problemi di automazione di tipo più 
complesso, di conteggio con relativa pro¬ 
grammazione, di manipolazione di dati, 
ecc., problemi cioè per i quali è presu¬ 
mibile la necessità di una più alta fre¬ 
quenza di lavoro, fanno ritenere opportu¬ 
no il ricorso ad una logica basata sulTìm- 
piego delle porte AND e OR a dìodi: ciò 
comporta la necessaria introduzione nel¬ 
lo schema logico di circuiti amplificatori 



per ripristinare il livello dei segnali op¬ 
portunamente squadrandoli, ed inoltre lo 
impiego dì ulteriori funzioni particolari 
come invertitori, multivibratori, shift-regi- 
sters, ecc. 


Anche in questo caso, però, il numero 
ridotto di circuiti fondamentali che deb¬ 
bono essere frequentemente ripetuti in 



Fig. 9 - Montaggio di Flip-Flop in cascata. 
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Fig. 9 a - Tensioni di collettore di Ti, T 3 , Ts nel mon¬ 
taggio relativo alla fig. 9; le frecce indicano gli im¬ 
pulsi di tensione che fanno commutare il Flip-Flop 
successivo; appare chiaro come il Flip-Flop sia di 
fatto un divisore di frequenza per 2. 


ogni apparecchiatura logica, ha reso pos¬ 
sibile la produzione in serie di blocchi 
logici normalizzati, ciascuno dei quali as¬ 
solve una determinata funzione: il loro 
impiego fa indubbiamente conseguire al 
costruttore un sensibile risparmio di tem¬ 
po e di lavoro. Tra tali circuiti fondamen¬ 
tali, riveste particolare importanza il mul- 
tivibratore bistabile o Flip-Flop: esso è co¬ 
stituito da due transistori mutualmente 


Tii«m«ro di 
impuUl 
applkftti 

di FF1 

Ititi» 

di fF2 

»t«ta 
di FF3 

«tlto 
di FF4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

4 

0 

0 

1 

0 

5 

1 

0 

1 

0 

6 

0 

1 

1 

0 

7 

1 

1 

1 1 

0 

8 

0 

0 

0 

1 

9 

1 

0 

' 0 

l 

10 

0 

1 

0 

1 

11 

1 

1 

0 

1 

12 

0 

0 

1 

1 

13 

1 

0 

1 

1 

14 

0 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

ì 

1 

16 

0 

0 

0 

0 


Fig, 9b - Tabella delle 16 possibili combinazioni dei 
vari stati « 0 » ed « 1 » di 4 Flip-Flop in cascata: 
ciascuna combinazione può rappresentare, in codice 
appunto «binario», un numero da 0 a 15. 


accoppiati in modo tale che lo stato di 
conduzione delTuno (tensione nulla al suo 
collettore = segnale « 0 ») automatica- 
mente comporta che l'altro sia bloccato 
(tensione diversa da zero al suo colletto¬ 
re = segnale « 1 »); lo scambio dei se¬ 
gnali « 0 » e « 1 » ai collettori dei due 
transistori, cioè la commutazione del Flip- 
Flop, è ottenuto mediante un certo impul¬ 
so di tensione portato al Flip-Flop stesso: 
dal che si vede come il Flip-Flop possa 
realizzare la funzione memoria. 

Nel caso si debba effettuare un conteg¬ 
gio basterà trasdurre, mediante opportuno 
elemento, per esempio magnetico o foto- 
elettrico, tutti i segnali captati in impulsi 
di tensione, che, opportunamente squa¬ 
drati, verranno portati ad un certo nurhero 
di Flip-Flop disposti in cascata: il numero 
totale degli impulsi applicati, quindi degli 
eventi verificatisi, è dato, in codicfe bi¬ 
nario dagli « stati » in cui si trovaho i 
vari Flip-Flop in cascata (fìgg. 9-9a-9b)., 

Poiché lì Flip-Flop in cascata consento¬ 
no 2 ’' combinazioni dei segnali « 0 » e 
« 1 », qualora ci si voglia riportare ad un 
conteggio secondo il sistema decimale, 
ogni singola decade sarà realizzabile ov¬ 
viamente eliminando con un semplice cir¬ 
cuito di reazione, 2"*—10 = 6, combina¬ 
zioni delle 16 rese disponibili da 4 Flip- 
Flop in cascata. 

In ogni caso comunque (conteggio bina¬ 
rio o decimale) per qualsiasi operazione o 
manovra che debba essere programmata 
al raggiungimento di un certo numero, 
basta semplicemente condizionare, median¬ 
te « porte », la presenza del relativo se¬ 
gnale di comando, a quella particolare ed 
unica combinazione di segnali ai collettori 
dei vari Flip-Flop che rappresenta, nel co¬ 
dice prefissato, il numero stesso: è questo 
il procedimento detto di « decodifica » 
(fig. 10). 

Notiamo infine che sono disponibili 
unità prefabbricate per la realizzazione di 
contatori bidirezionali e inoltre che ogni 
conteggio può essere visualizzato median¬ 
te gli appositi tubi cifra. 

Descriviamo ora Io schema a blocchi 
della fig. 11 relativo ad un circuito di bo¬ 
binatrice automatica realizzata mediante 
l'impiego dei circuit-blocks. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Stadio amplificatore RF: 

PC 900 triodo VHF con griglia a telaio. 

• Stadio oscillatore e convertitore: 

PCF 801 triodo-pentodo: entrambe le sezioni 
con griglia a telaio. 

• Corrente di accensione del filamento: 300 mA 

• Tensione di accensione del filamento: === 12 V 

• Tensione anodica amplificatore RF 
+ oscillatore + convertitore: 135 V 


NUOVO SELETTORE 
DI CANALI VHF A 
BOBINE STAMPATE 
CON AMPLIFICATO 
RE RF “NEUTROOE ” 
E REGOLAZIONE FJ 
NE DELLA SINTONIA 
MEDIANTE SISTEMA 


PHILIPS 


• Corrente anodica amplificatore RF 
+ oscillatore: 24 mA (Vcag = 0 V) 

• Corrente anodica convertitore: 14 mA 

• Portante FI video: 45,9 MHz 

• Portante FI audio: 40,4 MHz 

• Larghezza di banda RF: 14 MHz a - 3 dB 

• Guadagno: 54 X 

• Cifra di rumore: 4,5 kTo 

• Dimensioni d’ingombro: 128x115x50 


IL TRIODO PC 900 griglia a telaio è stato appositamente studiato per essere montato nello stadio amplificatore 
RF In un circuito neutralizzato con catodo a massa e al quale può essere applicata una tensione C.A.G. La capacità anodo- 
griglia è ridotta a 0.35 pF grazie aM'inserimento di uno schermo tra le superfici inattive della griglia e dell’anodo; la neutra¬ 
lizzazione di questo stadio non è quindi critica. 


IL TRIODO-PENTODO PCF 801 è stato anch’esso sviluppato per i moderni selettori VHF solitamente accoppiati con 
selettori UHF. In ricezione UHF infatti la sezione pentodica è in grado di funzionare come prima valvola amplificatrice della 
frequenza intermedia con possibilità di regolazione del guadagno dato che la griglia delta sezione pentodo è a telaio e a 
passo variabile. 


PHtLIPS 


PHILIPS 


PHILIPS S.P.A. REPARTO ELETTRONICA ^ PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - MILANO 








Fig, IO - Contatore decadico a predeterminazione: agendo sulTapposito commutatore a 10 posizioni 
a 4 piani, sì programma il numero desiderato. 


L'apparecchiatura consente di prefissare 
su appositi commutatori i diversi numeri 
di spire corrispondenti agli avvolgimenti 
di cui è previsto sia composta la bobina. 
Per ciascuna spira della bobina e quindi 
per ciascun giro del rocchetto su cui vie¬ 
ne avvolta, un apposito foto captatore pre¬ 
leva un segnale che, opportunamente for¬ 
mato, viene inviato ad un contatore deca¬ 


dico a Flip-Flop: in tale contatore, median¬ 
te selettori e porte, vengono program¬ 
mati (decodifica) i numeri di spire deside¬ 
rati per ogni avvolgimento. 

AI fine di ridurre, a parità di funzioni 
da svolgere, la capacità del contatore e 
quindi ih costo delTapparecchiatura, è sta¬ 
to previsto l'azzeramento del contatore 
stesso al raggiungimento di ogni numero 



•* t 

1 Tfl 


FIg. 1 1 - Schema a blocchi di una avvolgitrice automatica realizzata con circuit-blocks; una segnala¬ 
zione diversa {lampada verde e lampada rossa), è prevista rispettivamente alla fine dell'ultimo 
avvolgimento e di ciascuno dei precedenti; il motore, sempre avviato tramite comando a pulsante, 
viene fermato automaticamente al raggiungimento di ogni numero programmato di spire. 
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Fig. 12 - Schema decodificatore del segnale orario della RAI per la regolazione automatica degli 
orologi realizzato mediante l'impiego dei circuit-blocks. 


programmato: necessariamente quindi ogni 
singolo programma viene selezionato da 
un apposito contatore di programmi coman¬ 
dato dal Flip-Flop FFI. 

Il segnale di avviamento al motore che 
viene dato manualmente tramite pulsante, 
viene memorizzato dallo stesso Flip-Flop, 
il quale viene poi riportato nelle condi¬ 
zioni iniziali alTuscita di ogni programma 
con conseguente arresto del motore. È 
prevista in fine una rete di azzeramento 
iniziale. 

Illustreremo ora lo schema di fig. 12: il 
relativo circuito, realizzato mediante l'im¬ 
piego dei circuit-blocks, provvede a for¬ 
nire il comando di eccitazione ad una elet¬ 
trocalamita ogni qualvolta vengono portati 
al suo ingresso 6 impulsi elettrici aventi le 
stesse caratteristiche, la stessa durata é 
la stessa successione nel tempo, del se¬ 
gnale orario trasmesso dalla RAI: tale cir¬ 
cuito può essere opportunamente impiega¬ 
to per la regolazione automatica degli oro¬ 
logi, ad es. in una stazione ferroviaria, in 
una fabbrica, o in un quartiere cittadino. 

Il segnale orario captato da un radiori¬ 
cevitore viene inviato alle unità PSl e OSI; 
qui viene squadrato e inviluppato in una 
sequenza di onde quadre, ciascuna delle 


quali ricopre uno dei 6 treni d'onda a 
1000 Flz che costituiscono il segnale ora¬ 
rio stesso. 

Le suddette onde quadre sono confron¬ 
tate, nel comparatore, con onde quadre 
uguali provenienti da un multivibratore 
astabile che inizia ad oscillare, alla fre¬ 
quenza di 1 Hz, a partire dall'istante cor¬ 
rispondente al primo segnale che perviene 
dal ricevitore. 

Gli impulsi del multivibratore vengono 
inviati ad un contatore che fornisce un 
segnale in corrispondenza del 6 ° e del 7° 
di questi; il segnale che esce dal contatore 
al 6° impulso serve a portare nel compa¬ 
ratore il segnale radio mancante corrispon¬ 
dente: ciò perché il codice del segnale 
orario prevede assenza di segnale nel¬ 
l'istante che precede di un minuto secondo 
il segnale zero. 

Ed infatti se il comparatore ricevesse 
il ó"" segnale soltanto dal multivibratore, 
farebbe commutare il dispositivo di « re¬ 
set » che riporterebbe tutto il circuito nel¬ 
le condizioni iniziali. 

Lo stesso d'altra parte avverrebbe se il 
comparatore, oltre al segnale del multivi' 
bratore, ricevesse il segnale anche dal con¬ 
tatore e dall'OSl di ingresso. 
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Fig. 13 - Maquette di laboratorio di una calcolatrice 
a circuit-blocks per la contabilità e la fatturazione. 


Il segnale che esce dal contatore in cor¬ 
rispondenza del 7” impulso del multivi- 
bratore viene inviato al circuito porta; qui 
la concomitante presenza del segnale cor¬ 
rispondente all'ultimo impulso del segnale 
orario provoca la commutazione delTunltà 
amplifìcatrice, la quale ecciterà la elettro¬ 
calamita di comando. 

Si nota infine che, evidentemente, se¬ 
gnali radio di caratteristiche diverse da 
quelle relative al segnale orario, provo¬ 
cano ogni volta, sempre tramite il circuito 
di « reset » il ripristino r>el circuito delle 
condizioni di partenza. 

Abbiamo illustrato a grandi linee a ti¬ 
tolo indicativo soltanto alcune semplici 
applicazioni dei circuit-blocks, ma va sot¬ 
tolineato come essi siano dotati di una 
flessibilità tale da consentire Timpiego 
nei settori più svariati della ricerca scien¬ 
tifica e dell'industria: ed infatti sono state 
già realizzate con circuit-blocks apparec- 



Fig. 14 - Apparecchiatura di controllo delle lampade 
Philips, equipaggiata con circuit-blocks, in funzione 
presso la fabbrica di Eindhoven. 


chiature che vanno dai contatori a prede¬ 
terminazione ai registratori di cassa, dai 
dispositivi di controllo del traffico alle 
presse idrauliche, dagli orologi elettronici 
alle bilance automatiche, dagli strumenti 
medicali ai calcolatori matematici, dai fre¬ 
quenzimetri automatici ai sistemi di con¬ 
trollo per macchine utensili, ecc. (figu¬ 
re 13-14). 


L'automazione cammina rapidamente 
verso l'adozione integrale dei sistemi elet¬ 
tronici: un passo ulteriore per rispondere 
alle esigenze della tecnica più avanzata nel 
contempo semplificandone le realizzazioni 
pratiche è rappresentato appunto dall'im¬ 
piego dei blocchi logici prefabbricati Nor- 
bits e circuit-blocks della Philips, il cui labo¬ 
ratorio applicazioni resta a disposizione dei 
Costruttori per fornire dati e notizie ne¬ 
cessari per una loro corretta applicazione. 


Conclusione 
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FONORIVELATORE 
AL SILICIO 


I fonorivelatore Miniconic è un capolavoro di ingegneria meccanica ed elet¬ 
trica. La piastrina di silicio, grazie all’elevato rendimento, è ridotta alle minime 
dimensioni; la riduzione di peso oltre che diminuire l’usura del disco consente di 
allargare la banda delle frequenze riproducibili. Si osservino le armature sulle 
quali è fissata la minuscola porzione elettro-attiva del complesso. Tali armature 
hanno un peso che è 1/4 di quello di un analogo complesso ceramico, fig. 16 
(1), e ovviamente molte volte inferiore a quello di un fonorivelatore magnetico. La 
miniaturizzazione di tutti gli elementi consente di poter effettuare la trasmissione 
del moto, dalla puntina all’elemento al silicio mediante un dispositivo fatto di 
gomma al butile, fig. 16 (2). 

Queste due particolarità unitamente al corto tubetto di alluminio che tiene la 
microscopica puntina di diamante consentono di avere un insieme avente un 
peso complessivo di 0,6 mg, fig. 16 (3). In base a risultati di calcolo si è potuto 
stabilire che quando il peso del complesso è 0,414 mg lo « shock noise » risulta 
automaticamente eliminato e la puntina può seguire tutte le modulazioni del 
solco a tutte le velocità dei dischi attualmente in uso. 

Funzionamento del Miniconic 

Il segreto del Miniconic sta nel suo particolare funzionamento come « dispo¬ 
sitivo modulatore ». Il cuore di tutto il complesso è un minuscolo elemento chia¬ 
mato « PIXIE », una piastrina di silicio il cui reticolo cristallino è stato « trat¬ 
tato » in modo che il materiale sotto l’impulso di una sollecitazione meccanica 
diventi più o meno conduttore di corrente. 
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Fig. 16 - Disposizione dei componenti 
delia cartuccia Miniconic. Il peso del- 
rinsieme è 1/4 di un’analoga cartuc¬ 
cia ceramica. 


Questo elemento è indicato in modo particolareggiato a destra della fig. 17, 
Misura 0,2x0,5x0,13 mm.; è quindi più piccolo della punta di una puntina di 
diamante! È ricoperto da uno strato di biossido di silicio ed è saldato a due pia¬ 
strine di rame ricoperte in oro. Tra quest’ultime è inserita della resina così da far 
assumere all’insieme l’aspetto di un « sandwich ». La superficie in corrispondenza 
dell’elemento PIXIE è scavata per 3/4 e fa da «cerniera»; quando le oscilla¬ 
zioni meccaniche comunicate alla puntina agiscono sull’elemento, quest’ultimo si 
allungherà o si accorcerà in sincronismo con quelle. Come abbiamo già accen¬ 
nato, le elongazioni e i raccorciamenti dell’elemento PIXIE al silicio, si traducono 
in una maggiore o minore resistenza elettrica del medesimo. Se ora si farà circo¬ 
lare in esso una certa corrente di polarizzazione fornita da una sorgente esterna, 
tale corrente varierà al variare della resistenza, e in definitiva avremo la trasfor¬ 
mazione dell’oscillazione meccanica in oscillazione elettrica (fig. 17). L’elemento 
al silicio si comporta quindi come una valvola, e rispetto ad un analogo dispo- 
tivo magnetico ha un rendimento diecimila volte superiore. Cinque anni di prove 
e di studi consentono attualmente di produrre su scala industriale questo minu¬ 
scolo fonorivelatore, considerato un capolavoro della microminiaturizzazione. 

Il Miniconic e le riproduzioni stereofoniche 

Le riproduzioni stereo sono la magica illusione della realtà musicale percepita 
dalle due orecchie. All’interno del cervello umano esiste un « centro di riferimen¬ 
to » che confronta le differenze di intensità con cui i suoni pervengono alle due 
orecchie. Questo stesso « centro » tiene conto della diversità di tempo con cui i 
vari suoni pervengono alle orecchie dai vari strumenti musicali disposti a destra 
e a sinistra dell’ascoltatore. 

Il cervello è in grado di valutare il riverbero di due suoni, le loro intensità e 
apprezzare le distanze delle sorgenti dei vari suoni; il tutto con un unico atto 


Fig. 17 - Particolare dell'elemento ai 
silicio. (Pixie). La disposizione a 
« sandwich » consente di poter meglio 
comunicare all’ elemento modulatore 
di corrente le sollecitazioni meccani¬ 
che provenienti dal solco del disco. 


^•P/XI£u 
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istantaneo e involontario. Tutti questi processi possono essere riprodotti dai due 
minuscoli elementi al silicio (PIXIE), fig. 18. 

È noto come per una riproduzione stereofonica si richiedono due amplificatori e 
due altoparlanti; necessiterebbero inoltre due fonorivelatori e due puntine per 
poter raccogliere la modulazione laterale e quella verticale del solco. In pratica 
abbiamo una sola puntina ed un unico solco. Ma allora com’è possibile? 

Si osservi innanzitutto nella fig. 18 come il tubetto cui è saldata la puntina 
spinto in alto e verso destra produce sollecitazioni meccaniche solo sull’ele¬ 
mento di destra. Quando la puntina è mossa in senso verticale risultano solleci¬ 
tati entrambi gli elementi al silicio. Viceversa, quando la puntina si muove verso 
l’alto e verso sinistra il supporto a « X » si comporta, nel punto di incrocio della 
X, come una cerniera togliendo il moto all’elemento al silicio di destra e comu¬ 
nicandolo all’elemento al silicio di sinistra. 

S’immaginino i movimenti veloci cui sarà soggetta la puntina (verticalmente e 


Nfssifìs arre/tte 
fieirelemetìto é 
smàtry tjuaffdo si 
Ai gi/RSto movtmsi^u 


mf£ 


Ùtmtù movimenttf 
iftfìmcf 5iid*ekimfìto] 

didtstr» 


Fig. 18 - Movimenii imprùssi ai dua 
elementi al silicio che consentono la 
più perfetta separazione dei canali 
stereo. 



telemento di destra 
varia la sua resisterìza 
quando viene sollecita¬ 
to in questa direzione 


Questo movìmmto 
^ ^ sinistra 


Sezione del disco 


orizzontalmente!) quando, per esempio, ci sarà da riprodurre stereofonicamente 
un brano musicale eseguito da un’orchestra sinfonica al completo! 

Il solco di un disco stereofonico 

Nella fig. 19 viene illustrato schematicamente come si presenta il solco di un 
disco stereofonico. All’atto dell’incisione il solco non-modulato appare come 
indicato nella sezione 1 della fig. 19. Quando viene inciso un suono proveniente 
da destra, lo stilo incisore si muove verso il basso e verso destra mentre la pa¬ 
rete sinistra del solco rimane inalterata: sul fondo del solco lo stilo-incisore stri¬ 
scia soltanto. Nella sezione 3 si vede il comportamento dello stilo-incisore ana¬ 
logo alla sezione 1, ma all’atto di incidere un suono proveniente da sinistra. 

Nella sezione 4 è indicata l’incisione di una nota bassa proveniente da destra 
e quella di una nota alta proveniente da sinistra. La sezione 5 differisce dalla 
sezione 1 in quanto rappresenta un moto verticale rispetto al centro del solco con 
i suoni alti incisi solo a destra. In conclusione, possiamo dire che il solco risulta 
inciso in due direzioni; l’angolo tra l’incisione di destra e quella di sinistra è di 
45°, oltre a ciò lo stilo incisore si muove su e giù verticalmente. Ciò significa che 
la puntina è soggetta ad un continuo movimento intorno ad un angolo di 360° 
e ad una accelerazione 1000 volte superiore alla forza di gravità! (1 G = 980 
cm/sec’). È evidente quindi che tutto il complesso mobile del fonorivelatore deve 
avere un peso ridottissimo poiché solo in questo caso esso può effettuare tutti 
i movimenti che ad esso imprimono levarle modulazioni incise nel solco (fig. 19). 
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Assenza 
di segnale 

Segnate forte 
da destra 



Segnale forte 
da sinistra 

Bassi da destra 
alti da sinistra 


Alti da sinistra 
nessun segnale 
da destra 


u 


Fig. 19 - Illustrazione schematica del 
solco di un disco stereofonico. 


La puntina del Miniconic 

Fino a poco tempo fa la produzione di puntine biradiali ed ellittiche era molto 
costosa. Ma la scoperta di nuove tecniche di rettifica e di molatura ha consen¬ 
tito di poter controllare le dimensioni della puntina sino alTordine di grandezza 
del micron. La puntina di diamante con la sezione superiore quattro volte più 
estesa dell’altezza, si avvicina, come forma, a quella dello stilo-incisore; ciò con¬ 
sente il contatto più perfetto con entrambi le parti del disco con il risultato di eli¬ 
minare del tutto l’effetto « pinch » che, come abbiamo visto, si verifica di prefe¬ 
renza alle frequenze superiori a 5 kHz e in corrispondenza dei solchi più interni 
del disco. Comparatori meccanici di elevata precisione consentono il perfetto 
orientamento della puntina nel leggerissimo tubetto di alluminio a cui essa è fis¬ 
sata: un’imprecisa posizione produrrebbe l’usura del solco del disco, distorsione 
dei suoni, la mancanza di geometria nelle riproduzioni stereo. La puntina è sal¬ 
data direttamente al tubetto a differenza degli altri fonorivelatori nei quali tale 
collegamento avviene a mezzo di supporto metallico di un certo peso. Si noti 
il disaccoppiamento in gomma butilica che disimpegna il tubo di alluminio e la 
puntina dalla massa del supporto (fig. 20). 



4 Supporto 
^ Fermo 


TT ^ Bis accoppiature 
I I T gomma butilica 


in 


i 


Tubetto 

alluminio 


0 


4 


Puntina di 
diamante bìradiale 


Fig. 20 - Schema indicante il sistema 
di fissaggio della puntina al supporto. 
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Installazione del Miniconic 

Tutti i Kits Miniconic e i relativi bracci sono facili da installare. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di inserire degli spinotti. Nei cambiadischi con pagliette 
di ancoraggio è sufficiente togliere gli spinotti dai cavetti del Miniconic e saldarli 
alle pagliette del cambiadischi. 

Ma attenzione! Il fonorivelatore Miniconic di alta classe, quello contrassegnato 
con la lettera LS (Lab. Standard Series) richiede bracci di qualità, leggeri e pro¬ 
ducenti un ridotto attrito. Per alcuni tipi di cambiadischi è necessario tenere in 
conto un attrito pari a 1,5 grammi necessari per muovere il braccio in direzione 
verticale. Oltre a ciò è necessario aggiungere il peso necessario per caricare la 
puntina e allora si arriva ad una spinta complessiva di 2 o 3 grammi. Con la 
puntina biradiale della serie LS c’è il pericolo di logorare sia la punta che il 
solco del disco. » 

Si usi allora il tipo CK-15 P con circa 3 grammi, a meno che non possediate 
un giradischi di alta qualità, dato che la puntina sferica-conìca con punta più 


Fig. 21 - Installazione del KIT CK-15 P 
da impiegare per giradischi o bracci 
da 1 - 3 grammi. 



grande (0,5 mil) della Miniconic professionale sopporta una forza trascinante 
maggiore in quanto distribuisce il peso su di un’area più estesa. 

Per consentire una maggiore sopportabilità (pressione della puntina) il tipo 
CK-15 P possiede una cedevolezza (compliance) di 15 • 10“‘ cm/dina rispetto ai 
25 della serie LS (fig. 21). 

Un braccio progettato per fonorivelatori Miniconic 

Il peso effettivo del braccio TA-15 è solo 14 grammi, compreso l’elemento 
fonorivelatore, il quale può quindi seguire l’incisione verticale e orizzontale del 
solco con una pressione della puntina di soli 0,5 grammi. I fonorivelatori magne¬ 
tici pesano da 8 a 12 gramrni; questo peso sommato ai 20 e 30 grammi del brac¬ 
cio consente un limitato movimento verticale della puntina con conseguente di¬ 
storsione, fruscio a causa dell’imperfetto contatto con il solco e infine pericolo 
che la puntina salti da un solco ad un altro nel caso di ascolto di dischi legger¬ 
mente ondulati. 
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I componenti Miniconic non sono soggetti alla spinta laterale come gli analo¬ 
ghi magnetici. Nelle unità magnetiche, un leggero spostamento dalla posizione 
prestabilita produce imperfetta separazione e distorsione in quanto il ferro va a 
finire nella zona dove il campo magnetico non è lineare; la conseguenza di ciò 
è una più ridotta sensibilità nel canale sinistro a causa del campo magnetico più 
debole. 

Nel TA-15 la pressione della puntina è regolata da una manopola posta da un 
lato del perno; l’impiego di una molla riduce il peso al minimo. La risonanza 
del complesso del braccio è molto al di sotto della banda utile e lo smorza¬ 
mento critico e efficiente presenta un aumento di soli 3 dB a 15 Hz (fig. 22). 

L’alimentatore PS-15 per il Miniconic 


Per il fonorivelatore Miniconic è prevista la sorgente di alimentazione PS-15. 
Di dimensioni ridotte e compatta questa unità di alimentazione non solo fornisce 
la corrente di polarizzazione della testina ma provvede anche ad adattare l’im- 



Fig. 23 - Schema elettrico dell’alimentatore (PS-15) della cartuccia Miniconic. 
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pedenza di 800 O (0,4 V) ai vari ingressi ausiliari di un amplificatore convenzio¬ 
nale. L’unità ha infatti incorporato un commutatore che consente di poter utiliz¬ 
zare ingressi per fonorivelatori magnetici nel caso gli altri ingressi siano usati per 
altri scopi. Quando il commutatore si trova nella posizione « Lo », viene inserita 
una equalizzazione « inversa » di 38.1 dB e contemporaneamente viene ridotta 
l’uscita a 8 mV su 47 kfl, per poter entrare direttamente nell’ingresso per fono¬ 
rivelatore magnetico già esistente. Tutti questi accorgimenti permettono di 
« iniettare » nell’ingresso « per fonorivelatore magnetico » del vostro amplifica¬ 
tore un segnale di livello adatto e esente da ronzio. Naturalmente, il risultato 
sarà ancora migliore se potrete usare gli altri ingressi ausiliari del vostro am¬ 
plificatore (fig. 23). 

Progettate da voi il circuito d’ingresso 

Gli amanti dell’alta fedeltà che di solito si autocostruiscono l'amplificatore e 
che desiderano impiegare il fonorivelatore Miniconic, possono fare non solo a 
meno dell’unità di alimentazione PS-15 ma anche di due stadi di preamplifica¬ 
zione. 


Fig. 24 - Schema equivalente della 
cartuccia Miniconic. 



Viene inoltre eliminato il critico circuito di equalizzazione necessario quando 
si impiegano fonorivelatori magnetici; l’elevato livello del segnale di uscita del 
Miniconic consenie infine di fare a meno, in molti casi, del preamplificatore o per 
lo meno di limitare il guadagno a quello richiesto per l’adattamento dell’equaliz- 
zazione nel regolatore di tono e di volume. 

L’impedenza bassa di 800 del Miniconic è ideale nel caso che si impieghino 
amplificatori a transistori; essa consente infatti di eliminare le reti di adattamento 
che attenuano il segnale e sono sempre necessarie quando si impiegano fono¬ 
rivelatori convenzionali aventi impedenza di uscita con valore di 47 kO o ancora 
più elevata. Anche le eventuali schermature elettrostatiche per l’eliminazione 
del ronzio risultano più semplificate a causa dell’elevato livello del segnale del¬ 
l’unità. In fig. 24 riportiamo il circuito equivalente della cartuccia Miniconic. 

Con questo schema elettrico si vuole fornire un esempio per il calcolo della 
tensione di uscita dal Miniconic da applicare alia base del primo stadio amplifi¬ 
catore a transistori. Nelle condizioni indicate nello schema, a sinistra, il fonorive- 
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latore fornisce, alla frequenza di 1kHz, 25 mV in assenza di carico (fig. 24). Con 
un carico di 2 kfì, l’uscita si riduce a 17,8 mV. 

In queste condizioni, il rapporto segnale-disturbo supera gli 80 dB ed è quindi 
più che sufficiente per qualsiasi complesso di ampjificazione dato che, anche 
nei preamplificatori professionali per fonorivelatori "“Iriagnetici, tale rapporto è 
solo dell’ordine di 65 dB. Un rapporto segnale-disturbo ancora più favorevole si 
può ottenere riducendo le tensioni e le correnti come appunto si verifica impie¬ 
gando il circuito dell’unità PS-15. 

Il circuito tipico 

Siccome il fonorivelatore a semiconduttore U-15 è essenzialmente un disposi¬ 
tivo modulatore che impiega una sorgente esterna, i circuiti esterni saranno co¬ 
stituiti da resistor! di carico collegati in serie a ciascun elemento modulatore e 
alla relativa sorgente di alimentazione. Ciascun elemento può dissipare su un 
resistere di 1,2 kn al massimo 0,2 W. Per ogni elemento si può impiegare per la 
dissipazione di 0,1 W, una corrente di 10 mA, mentre riducendo la corrente e 
lavorando con circa 13 V, un resistere di 2,2 Wfl potrà fornire il massimo rap- 



Fig. 25 - Circuito tipico per ia car- 
taccia Miniconic comprendente uno 
stadio preamplificatore. 


porto segnale-disturbo e il massimo rendimento per quel dato valore di corrente 
(come nell’unità PS-15). Nel circuito tipico di figura 25 è indicata anche una rete 
di bilanciamento stereo inserita nell’alimentazione in c.c. e che fa parte dei resi¬ 
stor! di carico. 

Si deve ancora tener presente che il fonorivelatore Miniconic ha una risposta 
completa ai toni bassi (fino alla corrente continua). Ciò ha il grande vantaggio di 
rendere la regolazione dei toni bassi efficace ali’estremo. 

La forte esaltazione elettrica di solito impiegata per compensare il roll-off dei 
normali fonorivelatori richiede un particolare trattamento con il Miniconic che è 
in grado di riprodurre effetti di vento e di riverberazione in alcuni buoni dischi. 
È facile però introdurre anche vibrazioni a frequenza molto bassa prodotte dal 
giradischi e dagii accessori meccanici. 

Per questo motivo sarà necessario compensare gli inconvenienti meccanici 
del vostro complesso riducendo il roll-off a frequenza molto bassa oppure 
progettando molto accuratamente il vostro circuito per l’esaltazione dei bassi. 
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I TERMISTORI 



Facendo seguito alla prima parte di questo articolo, riportiamo alcune note che costituiscono degli 
esempi di calcolo dei circuiti, e di scelta dei termistori, in alcune applicaxioni pratiche. 


ella letteratura tecnica, si è 
scritto molto in merito alle caratteristiche 
generiche ed alle applicazioni dei termi¬ 
stori: tuttavia, si è scritto ben poco nei 
confronti della soluzione dei problemi 
pratici che derivano dal loro impiego. 

in queste note vengono considerati tre 
problemi pratici di applicazione, ciascu¬ 
no dei quali mette in particolare rilievo 
una diversa caratteristica principale di 
questi componenti. 

Sebbene la parola « termistore » (de¬ 
rivata dalla contrazione dei termini an¬ 
glosassoni «thermal resistor ») significhi 
« resistenza termica », e possa essere ri¬ 
ferita a dispositivi aventi un coefficiente 
di temperatura della resistenza sia posi¬ 
tivo che negativo, in pratica essa defini¬ 
sce nella produzione industriale partico¬ 
lari tipi di componenti caratterizzati da 
un coefficiente termico negativo del va¬ 
lore di resistenza. Di conseguenza, ci ri¬ 
feriremo esclusivamente a questi tipi, pur 
tenendo presente che ì medesimi proce¬ 
dimenti tecnici, con lievi modifiche, pos¬ 
sono essere adottati per risolvere pro¬ 


blemi analoghi riferiti a termistori aventi 
coefficienti di temperatura positivi. 

In effetti, i termistori compiono un'uni¬ 
ca funzione: essi subiscono variazioni del 
valore della loro resistenza elettrica in 
rapporto alla temperatura assoluta. I tipi 
ai quali ci riferiamo appartengono alla 
categoria per la quale la resistenza di¬ 
minuisce con Taumentare della tempe¬ 
ratura. 

La curva che esprime graficamente que¬ 
sta funzione viene definita con la sigla 
R-T (Resistenza-Temperatura), e viene nor¬ 
malmente tracciata in funzione dell'an¬ 
damento logaritmico della resistenza nei 
confronti della temperatura, cosi come 
si osserva nella figura 1. 

Un altro modo comune per rappre¬ 
sentare graficamente questo tipo di in¬ 
formazione può assumere l'aspetto dì una 
tabella, dalla quale risulti il rapporto tra 
la resistenza che sussiste con qualsiasi 
temperatura, è quella che sussiste alla 
temperatura di 25° C: i diversi valori di 
temperatura costituiscono pertanto un rife¬ 
rimento variabile. 
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Fig. 1 - Rapporto tra la resistenza e la temperatura 
in un termistore. 


Questa è appunto la caratteristica alla 
quale si ricorre per le applicazioni dei 
termistori nei campo delle misure di tem¬ 
peratura, e dei dispositivi di compensa¬ 
zione termica. 

DATI FONDAMENTALI 

La maggior parte dei termistori sono 
di dimensioni piuttosto piccole, la cui 
gamma si estende dai minutissimi esem¬ 
plari a goccia, aventi un diametro di po¬ 
chi decimi di millimetro, ai tipi a ranella, 
aventi un diametro che può raggiungere 
i 25 millimetri, ed uno spessore fino ad 
un massimo di 12 millimetri. 

Se si applica ad un termistore una de¬ 
bole tensione, si ha attraverso di esso il 
passaggio di una corrente la cui inten¬ 
sità non è sufficiente a provocare un ri- 
scaldamento che possa essere apprezzato 
alTesterno. In tali circostanze, il termisto¬ 


re si comporta esattamente come una re¬ 
sistenza, e segue pertanto il principio 
delia legge di Ohm, per cui la corrente 
che scorre risulta proporzionale alla ten¬ 
sione applicata. 

Se invece la tensione viene aumentata 
gradatamente, la corrente aumenta an- 
ch'essa di intensità, fino a provocare un 
aumento della temperatura interna del 
termistore. 

A causa dell'aumento di temperatura, 
la resistenza diminuisce, il che provoca 
un ulteriore aumento di intensità della 
corrente che scorre. 

La curva che esprime graficamente que¬ 
sta caratteristica viene definita con la 
sigla E-l (Tensione-Corrente), e viene nor¬ 
malmente tracciata in funzione del loga¬ 
ritmo della tensione rispetto al logaritmo 
della corrente, così come sì osserva alla 
figura 2. 

Il vantaggio dì questo tipo dì curva 
risiede nel fatto che la potenza dissipata 
nel termistore, ed il valore della sua re¬ 
sistenza, possono essere letti sulle scale 
logaritmiche diagonali. La figura 2 illu¬ 
stra il fatto che la caduta di tensione pre¬ 
sente ai capi di un termistore aumenta 
progressivamente con l'aumentare della 
corrente, fino a raggiungere un valore 
dì picco nel punto « B », oltre il quale la 
caduta di tensione comincia a diminuire 
con l'aumentare della corrente. 

In questo tratto della curva, il termi¬ 
store presenta appunto una caratteristica 
di resistenza negativa. 

Considerazioni sulla potenza 

Di conseguenza, con qualsiasi condi¬ 
zione ambientale stabile, la resistenza di 
un termistore è una funzione della quan¬ 
tità di potenza che viene dissipata all'in¬ 
terno del termitsore stesso, purché que¬ 
sta potenza sia sufficientemente elevata 
per aumentare notevolmente la tempera¬ 
tura al di sopra di quella ambientale. 

In normali condizioni di funzionamen¬ 
to, la temperatura può aumentare fino a 
raggiungere valori dell'ordine di 200° C 
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Fig. 2 - La maggior parte delle applicazioni industriali dei transistori sono riferite al tratto dì curva 
oltre il punto < B », nel quale si ha un coefficiente negativo di temperatura: A) massima corrente per 
auto-riscaldamento trascurabile; B) tensione di picco; C) massima corrente continua di sicurezza 
(le temperature illustrate sono riferite al termistore) 


o 300° C, il che può provocare diminu¬ 
zioni del valore resistivo fino ad un mil¬ 
lesimo di quello che sussiste quando il ter¬ 
mistore viene percorso da una corrente 
di debole intensità. 

Questa caratteristica viene sfruttata nei 
dispositivi con i quali si provvede a re¬ 
golare una tensione, a misurare la po¬ 
tenza di micro-onde, ad analizzare i gas, 
a controllare automaticamente livelli di 
volume e di potenza, ecc. 

Se si applica una tensione ad un ter¬ 
mistore e ad una resistenza ìn serie tra 
loro, si ha il passaggio di una corrente 
la cui intensità dipende dal valore della 
tensione applicata e da quello della resi¬ 
stenza totale del circuito. 

Se la tensione è sufficientemente ele¬ 
vata, internamente al termistore — come 
ben sappiamo — si produce un aumento 
di temperatura, il quale — a sua volta — 
provoca una diminuzione della resisten¬ 
za, in seguito alla quale si ottiene un 
aumento di intensità della corrente. Tale 


aumento — di conseguenza — provoca 
un ulteriore aumento della temperatura, 
il che riduce ancora la sua resistenza. 

Questa sequenza continua finché il ter¬ 
mistore raggiunge la massima temperatu¬ 
ra possibile, in rapporto alla potenza di¬ 
sponibile nel circuito: in tale istante, si 
raggiunge uno stato di equilibrio, nel qua¬ 
le il funzionamento e le grandezze in 
gioco diventano stabili. 

La curva E-l descritta rappresenta sol¬ 
tanto le suddette condizioni di stabilità. 

La figura 3 illustra la caratteristica 
« Corrente-Tempo » o « dinamica » di un 
termistore in un circuito fìsso, nel quale 
si fa variare la tensione. La figura 4 illu¬ 
stra la medesima caratteristica, nella qua¬ 
le tuttavia la tensione è di valore costan¬ 
te, mentre è resa variabile la resistenza 
collegata in serie al termistore. Questa 
è la funzione del termistore normalmente 
sfruttata nelle applicazioni cosiddette a 
ritardo, e di soppressione delle sovra- 
correnti. 
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Fig. 3 - Quando la tensione varia ed i componenti 
del circuito sonò fìssi, si ottiene la caratteristica dina¬ 
mica del termistore. 


Fig. 4 - In questo caso, la tensione è fìssa e si fa 
variare la resistenza, costituita appunto da un po¬ 
tenziometro in serie al termistore. 


PROBLEMI SPECIFICI 

Dopo la nostra breve discussione sui 
dati normalmente pubblicati dai fabbri¬ 
canti, possiamo accingerci alla soluzione 
di alcuni problemi specifici. 

Sarebbe assai utile se il lettore avesse 
la possibilità di scrivere una serie di equa¬ 
zioni matematiche esatte, in base a de¬ 
terminati dati che stabiliscono alcune con¬ 
dizioni di funzionamento, per risolverle 
poi allo scopo di stabilire i risultati. Per 
maggiore semplicità — tuttavia — non 
è il caso di ricorrere a tale metodo. 

In linea di massima, un termistore sem¬ 
bra essere un dispositivo semplice: tutta¬ 
via, l'espressione matematica di tutte le 
sue caratteristiche in funzione della sua 
struttura meccanica è assai complessa, ed 
implica un numero elevato di parametri 
indipendenti. 

Se il lettore ha tentato qualche volta 
di risolvere un problema inerente all'im¬ 
piego di un termistore col metodo speri¬ 
mentale, non se ne dolga. Questo in¬ 
fatti è tuttora il metodo più semplice e 
più rapido per ottenere una risposta, os¬ 
sia un risultato, che sia soddisfacente. 


Compensatore termico 

Proviamo a progettare un compensa¬ 
tore termico adatto a compensare il fun¬ 
zionamento della bobina di un relè av¬ 
volta in conduttore di rame,da S.OOOohm, 
alla temperatura di 25° C, e tale da de¬ 
terminare il funzionamento col passaggio 
di una corrente di 1 milliampère. Suppo¬ 
niamo inoltre che il relè in oggetto debba 
funzionare in un circuito di regolazione 
di tensione, nel quale esso debba entrare 
in funzione con una tensione costante, 
entro una gamma di temperature com- 
' presa tra 0 e 60 °C. 

Per una bobina avvolta con conduttore 
di rame, Rt = Ro (1 + 0,0039 t). Il va¬ 
lore di Rt con una temperatura di 25 °C 
equivale a 5.000 ohm, per cui Ro, alla 
temperatura di 0 °C, è pari a 4.555 ohm. 
Ogni 10 °C di variazione, la resistenza 
aumenta di circa 178 ohm. Il rapporto 
che intercorre tra il valore resistivo pre¬ 
sentato dalla bobina e la temperatura è 
illustrato nella colonna « a » della tabel¬ 
la che qui riportiamo. 

Dal momento che il relè entra in fun¬ 
zione con una corrente di - milli-ampère, 
esso necessita di una tensione di 4,56 volt 
con una temperatura di 0 °C, e di una 
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(e) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

Prima prova: Rt=:2.400 H a 25‘’C 

Seconda prova; Rt = 3.100 25‘’C. 
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tensione di 5,62 volt con una tempera¬ 
tura di 60° C 

Sappiamo a priori che il termistore de¬ 
ve essere munito di una resistenza ìn pa¬ 
rallelo, il cui valyOre deve essere consi¬ 
derevolmente inferiore a quello della re¬ 
sistenza interna della bobina. 

Scegliamo un valore compreso tra 1.000 
e 4.000 ohm, e supponiamo inoltre di 
avere a disposizione uno spazio limitato, 
e che sia opportuno inserire il termistore 
direttamente alTinterno della bobina del 
relè. 

Un piccolo esemplare a goccia, avente 
una lunghezza dell'ordine di 6 millime¬ 
tri, potrebbe essere conveniente. Cercan¬ 
do in un catalogo, possiamo constatare 
che tali elementi a goccia o a sonda sono 
reperibili in questa gamma di resistenze, 
e che la loro curva « R-T » è quella illu¬ 
strata alla figura 1. I rapporti del termi¬ 
store sono stati aggiunti nella tabella, al¬ 
la colonna « b ». 

Se sottraiamo l'ultimo rapporto dal rap¬ 
porto corrispondente alla temperatura di 
50 °C, otteniamo il valore di 0,110, il 
che rappresenta l'ammontare della va¬ 
riazione di resistenza che un termistore 
da 1 ohm darebbe per una variazione di 
temperatura compresa tra 50 e 60 °C. 


Ciò che ci necessita è una variazione 
di resistenza di 178 ohm, per cui, divi¬ 
dendo 178 per 0,11, troviamo che ciò 
che ci occorre è un termistore che pre¬ 
senti una resistenza di 1.600 ohm alla 
temperatura di 25 °C. 

Noi eseguiremo questo calcolo per la 
temperatura più elevata corrispondente 
alla estremità a destra del grafico, in 
quanto — in tale regione — il termisto¬ 
re presenta la minima sensibilità. 

Oltre a ciò, desideriamo essere sicuri 
che il termistore sia adatto a fornire la 
variazione di resistenza necessaria. 

Quando il termistore è munito di una 
resistenza in parallelo, in corrispondenza 
di una bassa temperatura questa resisten¬ 
za esercita un'azione di controllo sulla re¬ 
sistenza totale; in corrispondenza di tem¬ 
perature elevate, è invece il termistore che 
controlla la resistenza totale. 

Primo tentativo 

Se adottiamo un termistore da 1.600 
ohm, possiamo moltiplicare il rapporto a 
50 °C ed a 60 °C per 1.600, e trovare 
così i valori resistivi del termistore, che 
saranno rispettivamente di 633 e di 
457 ohm. La differenza è molto prossima 
al valore richiesto di 178 ohm. 
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TRASFERITORE TELEFONICO 


INSTALLAZIONE ED USO 

Costituzione deM'ìmpianto 

L'impianto consiste in un principale tipo Bivox 
21 965.01.130 con alimentazione a pile e in un 

trasferitore 965.04.114 con funzione di derivato ad 
ascolto permanente nei confronti del Bivox. 


^ Allacciamento 

Per il collegamento fra gli apparati è necessario un 
cavo di tipo telefonico a 3 coppie (6 conduttori 
diametro 0,6 mm). 

L'allacciamento, estremamente semplice, si limita a 
collegare i numeri di targhetta del Bivox con i cor¬ 
rispondenti sul trasferitore, cioè il n. 1 del Bivox 
con il n. 1 del trasferitore, il n 2 con il n. 2 e così 
via per tutti e 6 i conduttori. 

^ Ubicazione degli apparati 

Il trasferitore 965.04.114 dovrà essere posto in pros¬ 
simità di un apparecchio telefonico. 

Il principale Bivox 965.01.136 sarà posto nell am¬ 
biente prescelto che, per il buon funzionamento, do¬ 
vrà essere in posizione tale che la lunghezza del 
collegamento fra i due apparati non superi 400 mt. 

^ Istruzioni per l'uso 

1. Operando dal principale Bivox: 

a) inserire a fondo il tasto bianco 

b) manovrare la conversazione col tasto verde 
premendolo per parlare e rilasciandolo per 
ascoltare 

c ) a conversazione finita premere di nuovo a 
fondo il tasto bianco per disinserirlo. 

2. Operando dal trasferitore: 

a ) nessuna manovra è necessaria se si viene 
chiamati 


965.03.102 



b) per effettuare la chiamata, premere il pulsante 
bianco rotondo (vicino alla lampada rossa) 
chiamando contemporaneamente a voce la per¬ 
sona desiderata 

c ) nessun'altra manovra è necessaria per conti¬ 
nuare la conversazione. 

3. Per smistare la conversazione telefonica al prin¬ 
cipale si dovrà: 

a) chiamare il principale 

b) posare il microtelefono sul trasferitore in 
modo che l'auricolare risulti alla destra di chi 
guarda l'apparato. 

L'aderenza del microtelefono al trasferitore 
verrà assicurata ruotando l'apposita levetta che 
bloccherà il microtelefono stesso 

c) premere (fino ad agganciarlo) il tasto avorio 

d) la fine della conversazione telefonica viene evi¬ 
denziata dall'accendersi della lampada verde, 
col che si disinserirà il tasto rettangolare pre¬ 
cedentemente agganciato, così da riportare 
l'apparato nelle condizioni di interfonico nor¬ 
male. 

Dal principale, sia che l'apparato venga usato come 
trasferitore telefonico sia come interfonico normale, le 
manovre sono identiche. 


c.i.s.e.m. 




Il termistore sprovvisto di resistenza in 
parallelo potrebbe esercitare un notevole 
effetto di compensazione tra le tempera¬ 
ture di 50 e 60 ma — naturalmente 
si otterebbe così un effetto di compen¬ 
sazione eccessivo nel funzionamento con 
temperature più basse. 

Non appena aggiungiamo la resistenza 
in parallelo (« shunt »), riduciamo il va¬ 
lore del termistore del 50% circa, per ri¬ 
mediare alla suddetta perdita. Di conse¬ 
guenza, proviamo un termistore avente 
una resistenza di 1.600 X 1,5, ossia 
2.400 ohm alla temperatura di 25 °C. I 
valori resistivi del termistore, vedi tabel¬ 
la, colonna « c », vengono ottenuti mol¬ 
tiplicando il numero 2.400 per i rapporti 
del termistore. 

Per II momento, colleghiamo in paral¬ 
lelo al termistore, con una temperatura 
di 60 una resistenza di compensa¬ 
zione il cui valore sia di 500 ohm circa, 
che, aggiunto al valore di 5.623, dà un 
valore totale pari a circa 6.100 ohm. Que¬ 
sto e all incirca il valore che dovremmo 
avere anche alla temperatura di 0 °C. Di 
conseguenza, dobbiamo mettere in paral¬ 
lelo al termistore da 6.950 ohm una re¬ 
sistenza tale da ottenere un valore di 



Fig. 5 - La compensazione porta le variazioni di resi¬ 
stenza della bobma entro il valore di ± 0,24% in 
due sole prove. Le variazioni senza compensazione 
sono dell'ordine di ± 10,%. 


6.100 — 4.555, ossia 1.545 ohm. La resi¬ 
stenza in parallelo sarà 

Rt Rst 6.950 X 1.545 

-ossia- 

Rt - Rst 6.950 - 1.545 

il che equivale a 2.000 ohm; nella for¬ 
mula, Rt è la resistenza del termistore, S 
è la resistenza in parallelo, ed R^t è il va¬ 
lore della resistenza del termistore munito 
di resistenza in parallelo. 

A questo punto, possiamo aggiungere 
altre due colonne alla nostra tabella, rela¬ 
tiva alla resistenza di compensazione, (co¬ 
lonna « d »), che rappresenta il valore del 
termistore, avente in parallelo una resi¬ 
stenza da 2.000 ohm, ossia 

S Rt 
S + Rt 

ed alla resistenza totale del circuito, (vedi 
colonna « e »), che rappresenta la resisten¬ 
za della bobina di rame, più la resistenza 
di compensazione. 

Senza compensazione, la resistenza del¬ 
la bobina ha un valore compreso tra 
± 0,5 % del valore nominale. Nel primo 
tentativo, abbiamo ridotto la variazione al 
valore di 6.106 ± 28, ossia ± 0,46%; 
vedi figura 5. 

Secondo tentativo 

Per fare una seconda prova, noi consta¬ 
tiamo di aver bisogno di una maggiore re¬ 
sistenza negativa tra 50 e 60 °C, per ri¬ 
durre la variazione in senso positivo in 
questa gamma di temperature. 

Vediamo cosa accade adottando un ter¬ 
mistore che sia del 30% maggiore. 

Invece di usare un elemento da 2.400 
ohm, proviamo un elemento da 3.100 ohm. 
Aggiungiamo la colonna « f » alla tabel¬ 
la, moltiplicando il valore di 3.100 per 
i rapporti del termistore. Per ottenere la 
migliore compensazione, il picco corrispon¬ 
dente a 10 °C deve essere eguale al 
picco corrispondente alla temperatura di 
60 °C. 

Se usiamo una resistenza da 2.000 ohm 
in parallelo al nostro termistore da 
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886 ohm alla temperatura di 60 °C, ot¬ 
teniamo una resistenza totale del circuito 
pari a 613 + 5.623, ossia 6.236 ohm. 

Per ottenere il medesimo valore con 
la temperatura di 10 °C, in corrisponden¬ 
za della quale si ha il picco alla figura 5, 
occorre fare in modo che il termistore da 
5.730 ohm e la resistenza in parallelo dia¬ 
no un valore complessivo pari a 6.236 *— 
— 4.733, ossia 1.503 ohm. Di conseguen¬ 
za, lo « shunt » deve avere una resistenza 
di 2.040 ohm. 

A questo punto, è possibile aggiungere 
alla tabella le colonne « g » ed « h ». 
Se tracciamo questa curva nella figura 5, 
osserviamo che la resistenza dell'intero 
circuito ammonta a 6.225 + 15 ohm, 
vale a dire che si ha una variazione di 
± 0,24%. Questa è all'incirca la migliore 
compensazione che è possibile ottenere 
senza usare un dispositivo di compensa¬ 
zione doppio o triplo. 

Ciò comporta una stabilità di funzio¬ 
namento quaranta volte migliore di quel¬ 
la del relè non stabilizzato. 

La potenza nel termistore 

Si ottiene la massima potenza quando 
la resistenza del termistore e quella con¬ 
nessa ad esso in parallelo presentano il 
medesimo valore, alla temperatura appros¬ 
simativa di 35 °C. Una corrente di inten¬ 
sità massima di 0,5 milliampère scorre, il 
che determina una dissipazione di circa 
0,5 milliwatt in un valore resistivo di 
2.040 ohm. Una piccola sonda di vetro, 
incorporata nella bobina, presenta una dis¬ 
sipazione costante pari a circa ì milliwatt 
per °C. Di conseguenza, la dissipazione di 
0,5 milliwatt provoca un aumento della 
temperatura del termistore di circa 0,5 °C. 
Questo fenomeno provoca una diminuzio¬ 
ne delia sua resistenza delTordìne del- 
ri,7% circa, ossia press'a poco di 35 ohm. 
In tal caso, invece di avere una resistenza 
in parallelo del valore di 2.040 ohm, ed 
un termistore del valore di 2.040 ohm, ab¬ 
biamo una resistenza da 2.040 ohm, ed 
un termistore da 2.005 ohm, e ciò a cau¬ 
sa deH'effetto di auto-riscaldamento. In tal 
modo si determina un compensatore da 
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1.012 ohm anziché da 1.020 ohm. Questo 
valore resistivo inferiore di 8 ohm aumen¬ 
ta l'errore risultante da ± 0,25% a ± 
± 0,30%. 

A questo punto, abbiamo finalmente il 
risultato definitivo. Un termistore a goc¬ 
cia, del tipo a sonda di vetro, avente un 
valore standard P pari a 3.495, inserito in 
una bobina, e collegato in parallelo ad una 
resistenza di valore di 2.040 ohm, compie 
la sua funzione in modo eccellente. 

PROBLEMA DI REbOLAZIONE DI TENSIONE 

Supponiamo che — per una macchina 
fotografica automatica — sia necessario 
disporre di una sorgente di luce costante, 
come riferimento per un regolare funzio¬ 
namento automatico del diaframma. Sup¬ 
poniamo inoltre che la suddetta luce deb¬ 
ba essere prodotta da una lampadina da 
2,6 volt, accesa con una corrente di 32 
milliampère, fornita da un apposito gene¬ 
ratore. Supponiamo infine che la tensione 
fornita dal suddetto generatore possa va¬ 
riare da 24 a 32 volt, a seconda delle ca¬ 
ratteristiche de! carico applicato, e della 
velocità di rotazione. 

In un circuito di regolazione della ten¬ 
sione, del tipo illustrato alla figura 6, V 
rappresenta la tensione di alimentazione, 
R il valore della resistenza di controllo 
collegata in serie, T il valore del termi¬ 
store, ed S il valore di una resistenza 
collegata in serie a quesfultimo. 

Un dispositivo di controllo della ten¬ 
sione funzionante a termistore si comporta 
esattamente come un dispositivo di con¬ 
trollo con valvola a gas: infatti, la corren¬ 
te che scorre nel circuito del termistore 
può variare notevolmente, mentre la ten¬ 
sione presente ai suoi capi resta sostan¬ 
zialmente costante. La caduta di tensione 
presente ai capi della resistenza R prov¬ 
vede in continuità a bilanciare le varia¬ 
zioni della tensione prodotta dalla sor¬ 
gente. 

Osservando la figura 2, possiamo no¬ 
tare una curva tipica E-l di un termistore. 
Nella suddetta curva, si osserva un breve 
tratto lineare in corrispondenza del pic- 
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Fìg. 6 - L'intensità della corrente che scorre nei cir¬ 
cuito del termistore varia notevolmente, ma la ten¬ 
sione presente ai suoi capi rimane costante. 


CO « B ». Ciò può determinare un certo 
effetto di regolazione della tensione, ma 
non è tuttavia sufficiente a coprire un'am¬ 
pia gamma di variazioni delle caratteri¬ 
stiche del carico o della tensione fornita 
dalla sorgente. 

Se colleghiamo una resistenza del va¬ 
lore di 10 ohm in serie al termistore, e 
se tracciamo un'altra curva E-I compren¬ 
dendo anche la resistenza aggiunta, otte¬ 
niamo la curva D, illustrata alla figura 7. 
Se poi ripetiamo la cosa con una resi¬ 
stenza da 20 ohm, otteniamo la curva E. 


Una resistenza da 30 ohm - infine — 
determina la curva F. In tutte e tre le 
curve così ottenute, riscontriamo la pre¬ 
senza di un tratto rettilineo più esteso 
sulla curva, tra i punti X ed X'. 

Scelta della curva 

Ciò che ci occorre, è una curva che 
presenti un picco leggermente al di so¬ 
pra della tensione di 2,6 volt che si de¬ 
sidera sia controllata. La curva in tratto 
nero della figura 7 (simile a quella di fi¬ 
gura 2), dovrebbe essere pressoché adatta. 

Cominciamo col predisporre un grafico 
nel quale risulti evidente l'andamento 
della corrente che scorre nel termistore, 
di 5 in 5 milliampère, e tra valori com¬ 
presi tra 20 e 70 milliampère. Successiva¬ 
mente, possiamo leggere i valori delle 
tensioni presenti ai capi del termistore, 
ed individuati dalla curva. 

In corrispondenza di un determinato 
punto, come ad esempio quello relativo 
alla corrente dì 50 milliampère, quale va¬ 
lore deve essere attribuito alla resisten¬ 
za S, affinché la tensione applicata al ca¬ 
rico sia del valore esatto di 2,6 volt? La 
tensione presente ai capi del termistore 
ammonta a 1,72 volt, per cui è necessa¬ 
rio che ai capi della resistenza S si pre- 



Fig. 7 - Le curve D, E ed F illustrano l'effetto derivante dalla aggiunta di una resistenza in serie 
ai termistore, avente il compito di produrre la curva di figura 2. 
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senti una caduta di tensione pari a 2,60 — 
-1,72, ossia di 0,88 volt. Di conseguen¬ 
za, il valore della resistenza S deve es¬ 
sere pari a: 

0,88 

- ossia 17,6 ohm 

0,050 

Se ora moltiplichiamo il valore otte¬ 
nuto di 17,6 per ì diversi valori della cor¬ 
rente, possiamo trascrivere l'andamento 
della tensione che si sviluppa ai capi del¬ 
la resistenza S. Se poi sommiamo tra loro 
le tensioni presenti ai capi del termisto¬ 
re, e le tensioni corrispondenti, presenti 
ai capi della resistenza S, otteniamo i va¬ 
lori totali. 

La parte più piatta della curva è com¬ 
presa tra i valori di intensità della cor¬ 
rente di 30 e di 35 milliampère. Stabilito 
ciò, ci chiediamo quale valore dobbiamo 
attribuire alla resistenza R, per fare in 
modo che nel circuitb del termistore scor¬ 
ra una corrente di 30 milliampère, quan¬ 
do la tensione fornita dalla sorgente ha 
il valore minimo (24 volt). 

Dal momento che la corrente che scor¬ 
re nel carico (ossia nella lampadina) de¬ 
ve essere di 32 milliampère — come ab¬ 
biamo stabilito in partenza — e che la 
corrente che scorre nel termistore è di 
intensità pari a 30 milliampère, possiamo 
affermare che l'intensità totale della cor¬ 
rente che deve passare attraverso la re¬ 
sistenza R è di 62 milliampère. 

Sappiamo inoltre che la tensione da 
applicare ai capi della lampadina deve 
essere di 2,6 volt: di conseguenza, ai 
capi della resistenza R dobbiamo avere 
una caduta di tensione pari a 24 — 2,6 = 
= 21,4 volt. 

Il valore di R dovrà pertanto essere: 

21,4 

R = - = 345 ohm 

0,062 

Vediamo ora di stabilire quale sarà 
l'intensità di corrente attraverso il termi¬ 
store, corrispondente alla massima ten¬ 
sione di alimentazione. Dal momento che 
la tensione ai capi del carico deve essere 


di 2,6 volt, e che la tensione di alimen¬ 
tazione fornita dalla sorgente può rag¬ 
giungere il valore massimo dì 32 volt, 
ciò significa che la caduta di tensione ai 
capi di R deve essere pari a 32 — 2,6 = 
= 29,4 volt: dì conseguenza, abbiamo 
che 

29,4 

I == - = 85 milliampère 

345 

Da questo dato possiamo desumere che 
la corrente che scorre attraverso il termisto¬ 
re sarà pari a 85 ^ 32 = 53 milliampère. 

Senza un controllo della tensione, la 
variazione al carico sarebbe pari a 28 ± 4, 
ossia a ± 14,3%. Con il controllo della 
tensione, la massima tensione applicata al 
carico, con una corrente nel circuito del 
termistore dì intensità compresa tra 30 e 
55 milliampère, risulta pari a 2,62 volt, 
mentre la minima risulta pari a 2,58 volt. 
Ciò corrisponde ad una variazione pari a 
2,60 volt ± 0,02, ossia a ± 0,77%, il 
che significa che l'instabilità della tensione 
è diventata 19 volte meno rilevante. 

Questo risultato potrebbe essere ulte¬ 
riormente migliorato, ricorrendo ad un re¬ 
golatore di tensione a due stadi, come si 
osserva alla figura 8. in questo caso, sup¬ 
poniamo che il termistore T venga utiliz¬ 
zato con un circuito avente le medesime 
caratteristiche di quello con cui è stato 
utilizzato il termistore nel caso precedente, 
e che il termistore T' abbia anch'esso il 
compito di esercitare un'azione di control¬ 
lo, ai finì di mantenere nel punto X una 
tensione costante, pari a 4 volt, ± 2%. 



Fig. 8 - Questo regolatore di tensione a due stadi 
permette una regolazione assai accurata 
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Se la variazione di tensione applicata 
al circuito di T non è superiore al suddetto 
valore, la tensione di uscita può essere 
controllata in modo tale da risultare pari 
a 2,60 volt ± 0,005 volt, corrispondente 
a ± 0,2% circa. 

Montaggio del termistore 

Dal momento che la curva E-l rappre¬ 
senta i dati relativi ad un piccolo termi¬ 
store a goccia, sospeso in aria, è necessa¬ 
rio che esso sia installato in un piccolo 
contenitore di vetro contenente aria, op¬ 
pure in un tubetto di vetro, per facilitarne 
il montaggio. Il nostro termistore funziona 
con una corrente di circa 50 milliampère, 
e con una tensione di 1,7 volt, ossia con 
una resistenza di 34 ft. La resistenza di 
questo elemento alla temperatura di 25'^C., 
ammonta a 2.100 O, per cui il rapporto 
tra 34 e 2.100 è pari a 0,016. 

Osservando ciò sul grafico R-T, si no¬ 
ta che la temperatura di funzionamento 
di un termistore a goccia deve essere al- 
Tincirca di 180 °C. 

A causa di questo elevato valore della 
temperatura di funzionamento, le eventua¬ 
li piccole variazioni della temperatura am¬ 
biente esercitano una minima influenza 
sul dispositivo di controllo che esso costi¬ 
tuisce. Tuttavia, le variazioni di notevole 
entità della temperatura ambiente eserci¬ 
tano un'influenza apprezzabile, per cui è 
un saggio provvedimento installare il ter¬ 
mistore in un piccolo recipiente di cristal¬ 
lo. Il termistore può essere fornito a tale 
scopo di un tubetto di vetro. 

I problemi relativi alla soppressione del¬ 
le ‘sovra-correnti, ed ai dispositivi a ritar¬ 
do, sono i più diffìcili da risolvere, in quan¬ 
to la letteratura tecnica disponibile su tale 
argomento è assai scarsa. In genere, si 
ricorre alla tecnica sperimentale, che con¬ 
siste nel provare un certo numero di ter¬ 
mistori, finché si riesce a trovare quello 
che risponde alle esigenze del caso. 

Supponiamo tuttavia di avere dei dati 
come quelli illustrati alle fìgg. 3 e 4. Sup¬ 
poniamo di avere un relè caraterizzato da 
una resistenza di 3.000 ,il, e funzionante 
con una corrente di 5 milliampère. Suppo¬ 


niamo infine che esso debba essere impie¬ 
gato in un circuito alimentato da una ten¬ 
sione di 60 volt, e che si desideri farlo 
funzionare con un ritardo di 1 secondo 
circa. 

Ci chiediamo se è possibile ottenere 
questo risultato col termistore di cui alle 
figure 3 e 4. 

Osservando la fìg. 3, possiamo notare 
che con una sorgente di tensione che for¬ 
nisce 60 volt, e con una resistenza ohmi¬ 
ca di 4.000 XI nel circuito, si raggiunge 
un'intensità di corrente pari a 5 milliam¬ 
père nel tempo di 0,75 secondi: di conse¬ 
guenza dobbiamo aumentare questo pe¬ 
riodo di tempo del 33% circa, per arrivare 
ad un secondo. 

Ovviamente, per aumentare il tempo 
di ritardo, dobbiamo aumentare il valore 
della resistenza in serie. 

Possiamo partire dal presupposto che 
un aumento del 33% del tempo di ritar¬ 
do con una tensione di 60 volt presente 
nel circuito, determinerà un aumento del 
ritardo del 33% anche con una tensione 
di 45 volt. Di conseguenza, osserviamo la 
fìg. 4 per determinare quale variazione di 
resistenza può provocare una simile varia¬ 
zione di tempo. 

Con una tensione di 45 volt applicata 
al circuito, e con 4.500 fi in serie, vedia¬ 
mo che la corrente di 5 milliampère viene 
raggiunta in 1,5 secondi circa. Un aumen¬ 
to del 33% del tempo, porterebbe tale 
periodo alla durata di 2 secondi. Nella 
fìg. 4 osserviamo anche che, per raggiun¬ 
gere la corrente di 5 milliampère in 2 se¬ 
condi, ci occorre una resistenza il cui va¬ 
lore sia a metà strada tra 4.500 Xì e 
6.500 XI, ossia pari a 5.500 X2. 

Di conseguenza, predisponendo una re¬ 
sistenza in serie al termistore di 5.500 XI, 
e con una tensione di 60 volt, occorrerà 1 
secondo per raggiungere l'intensità di cor¬ 
rente di 1 milliampère. 

Dal momento che il relè presenta una 
resistenza intrinseca di 3.000 H, occorre¬ 
rà col legare in serie ad esso una resisten¬ 
za da 2.500 X2 per cjvere nel funziona¬ 
mento del relè stesso il ritardo desiderato. 

L. BIANCOLI 
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PICCOLO 
PREAMPLIFICATORE 
STEREOFONICO 
A TRANSISTORI 


!][ I preamplifìcatore descritto nel pre¬ 
sente articolo viene proposto a tutti coloro 
che, volendo passare dalla riproduzione 
discografica ottenuta con normale pick-up 
piezoelettrico a quella assai più fedele di 
un pick-up magnetico, notevolmente me¬ 
no sensibile, vogliano non solo recupera¬ 
re il guadagno, ma raggiungere nel con¬ 
tempo un effetto di compensazione della 
curva caratteristica di registrazione. 

L'apparecchio presenta importanti re¬ 
quisiti di merito per la facilità con cui può 
essere costruito ed installato, per H suo 
limitatissimo ingombro ed il basso costo, 
essendo basato sull'uso di soli transistori, 
nonché per la scrupolosa diligenza con 
cui è stato definito in via sperimentale in 
tutti i suoi particolari circuitali. 

Lo schema 

Due soli transistori vengono usati su 
ciascuno dei due canali di preamplificazio- 
ne (fig. 1). Ogni canale è sottoposto a due 
effetti di controreazione, di cui uno aperio¬ 


dico, destinato ad assicurare la stabilità 
dei circuiti rispetto alla corrente continua 
di alimentazione, mentre Taltro agisce in 
modo selettivo per la corrente modulata 
(CR2), con azione contemporanea sulla sen¬ 
sibilità e sull'andamento della curva di 
risposta. 

I transistori impiegati sono del tipo 
2N508, ad alto guadagno e a bassa ru- 



Fig. 1 - Schema di principio del preamplifìcatore 
correttore. 
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Fig. 2 - Schema elettrico generale. 


morosità, collegati ad accoppiamento di¬ 
retto (il collettore di TI è connesso diret¬ 
tamente alla base di T2). Le prestazioni 
dei due canali di preamplifìcarione sono 
dovute in gran parte al tipo dei transistori, 
prestazioni non inferiori, sotto ogni aspet¬ 
to, a quelle di preamplificatori più com¬ 
plessi e di maggior costo. 

Lo schema elettrico generale dell'appa¬ 
recchio è rappresentato in fìg. 2. Si hanno 
in totale quattro transistori, tutti dello 



Fig. 3 - Le linee punteggiate indicano quali elementi 
aggiungere per una eventuale riduzione della sensi¬ 
bilità. 


stesso tipo, costituenti la parte attiva del 
preamplificatore, il cui unico organo di re¬ 
golazione è un commutatore a scorrimento 
per tre posizioni, avente la funzione di 
consentire la scelta fra tre differenti curve 
di correzione, a seconda che al l'ingresso 
venga immesso il segnale di un pick-up 
magnetico (R.I.A.A.), un microfono (AAicr.) 
o la testina di un magnetofono (N.A.B.). 

Le due entrate constano di due innesti 
coassiali in miniatura (uno per ogni via), 
disposti entrambi su di una delle scato¬ 
lette metalliche. Ogni entrata è connessa 
rispettivamente alla base di TI e di T2, 
tramite un condensatore da 10 juF. Il carico 
di base è costituito da una resistenza di 
56 kfl, in serie sul collettore 

I due transistori dei primi stadi di cia¬ 
scun canale ricevono la controreazione del¬ 
le resistenze di 3,9 kl2, inserite nei cir¬ 
cuiti dei rispettivi emettitori: si tratta del¬ 
la controreazione selettiva (C.R.2), di cui 
il commutatore citato più sopra varia gli 
elementi di circuito R C e di conseguenza, 
gli effetti sulla risposta. 

Si osservi che fra i transistori TI - T3 e 
T2 - T4 l'accoppiamento è diretto; i se¬ 
gnali amplificati sono prelevati dalle resi¬ 
stenze di carico dei collettori di T3 e T4 
e fanno capo ai morsetti d'uscita tramite 
due condensatori da 220 nF. 
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perchè HI-FI a transistori? 


E opinione ormai diffusa tra i tecnici dell'Alta Fedeltà che le 
valvole e trasformatori d'uscita siano tra le maggiori fonti di 
distorsione del suono. 

Gli apparecchi a transistori o a "stato solido,, come dicono gli 
americani, danno una risposta di frequenza migliore, più lim* 
pida e trasparente perchè gli altoparlanti vengono collegati 
direttamente ai transistori finali senza alcun trasformatore. 

I transistori non hanno inerzia nei passaggi improvvisi di vo¬ 
lume, sono più docili e più fedeli. E non scaldano. Essi lavorano 
infatti a temperatura ambiente e a basse tensioni. 

Ecco perchè gli apparecchi a transistori non hanno bisogno 
di alcuna manutenzione. Inoltre sono molto più piccoli e com¬ 
patti degli apparecchi a valvole di pari potenza, consentendo 
quindi una maggiore facilità di ambientamento. 

Queste sono le ragioni del successo della linea High-Kit- 
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Fig. 4 - Particolare dei circuiti con i quali si è raggiunta la compensazione della caratteristica di 
registrazione, in conformità con lo standard R.I.A.A. 


La controreazione selettiva, il cui segna¬ 
le è derivato dai collettori di T3 - T4, per¬ 
mette di attenuare più o meno le frequen¬ 
ze, sia verso le note basse che verso le 
alte o di scegliere perciò una curva di ri¬ 
sposta adatta ai risultati desiderati. Allo 
scopo di assicurare la stabilità dei circuiti, 
una forte controreazione di corrente è ap¬ 
plicata ai transistori T3 e T4, a mezzo di 
due resistenze (rispettivamente di 120 O 
e di 22 kn) inserite nei circuiti degli emet¬ 
titori; la prima, da 120 H, non disaccop¬ 
piata, esercita una controreazione aperio¬ 
dica sullo stadio migliorandone la risposta, 
la seconda, di 22 kn, shuntata verso mas¬ 
sa da un condensatore elettrolitico di 
100 wF, agisce soltanto sulla corrente con¬ 
tinua di alimentazione. 

Dato che i segnali in entrata sul pream- 
plificatore fanno tutti capo agli stessi mor¬ 


setti, può accadere che per segnali di cor¬ 
rente modulata superiori, venga superato 
il massimo livello d'ampiezza ammissibile. 
Per evitare ciò, che causerebbe effetti di 
saturazione, si consiglia di inserire un at¬ 
tenuatore fra la sorgente del segnale e 
il preamplificatore, secondo quanto viene 
indicato in fig. 3. Le quattro resistenze del¬ 
l'attenuatore possono trovare posto nell'in¬ 
terno dei telaietti, data la disponibilità di 
spazio. 

Le commutazioni e Talimentazione 

Come si è accennato, con un solo com¬ 
mutatore a scorrimento è possibile sce¬ 
gliere una delle tre differenti curve di 
risposta, modificando col suo spostamento 
gli elementi R C della controreazione. Le 
successive variazioni dello schema sono 



Fig. 5 - In posizione « Micr. » la risposta del preamplificatore è lineare da 20 Hz a 20 kHz a meno 
di 2,5 dB. 
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Fig. 6 - I circuiti di correzione per ottenere lo standard N.A.B. A destra è rappresentata la posizione 
assunta dal commutatore. 


riprodotte dettagliatamente nelle figg. 4, 
5 e 6. 

La prima (fig. 4), riguarda Timpiego del 
preamplifìcatore con un pick-up magneti¬ 
co: la curva di risposta che se ne ottiene 
è in tal caso conforme alle norme R.I.A.A., 
mentre la posizione relativa del commu¬ 
tatore è indicata a destra della figura. 

La seconda posizione (fìg. 5), corrispon¬ 
de all'impiego delTapparecchio con un mi¬ 
crofono: la risposta è qui lineare su tutta 
la gamma delle frequenze acustiche, con 
una amplificazione maggiore di quella che 
si aveva nel caso precedente. Si osserverà 
che i vari elementi R C, che nella prece¬ 
dente commutazione rendevano la curva 
caratteristica conforme ai requisiti R.I.A.A. 
(condensatori da 1,5 e da 5 nF e resisten¬ 
za da 56 kn) sono qui esclusi e restano 
in circuito soltanto le due resistenze da 
300 kfi e da 1,2 Mf2, collegate in serie 
fra l'emettitore di TI e il collettore di T2, 
oltre al condensatore da 39 pF, collegato 
fra la massa e il punto di giunzione delle 
due resistenze. Anche la seconda posizione 
del commutatore è indicata a destra della 
fìg. 5. 

Infine, la terza posizione, fig. 6, è stata 
prevista per il diretto collegamento del 
preamplifìcatore alla testina magnetica di 
un magnetofono, per una resa acustica 
conforme allo standard N.A.B., posizione 
che si ottiene spostando tutto a destra il 
cursore del commutatóre. Le due resisten¬ 
ze da 390 kn e da 1 AAH vengono a tro¬ 
varsi shuntate da un condensatore da 
5 nF, che ha in serie una resistenza da 


10 kn, mentre restano immutate tutte le 
altre parti dello schema. 

Per quanto riguarda l'alimentazione, pos¬ 
sono essere scelte due soluzioni a seconda 
che questa debba essere prelevata dalla 
rete o da una batteria di pile. L'alimenta¬ 
zione con batteria di pile non deve preoc¬ 
cupare, dato che il consumo dell'apparec¬ 
chio è inferiore a 3 mA. Tuttavia, nelle 
fìgg. 7a e 7b sono indicate due versioni 
per prelevare l'alimentazione della rete a 
corrente alternata, in dipendenza della ten¬ 
sione disponibile. In tal caso, la scatola 
contenete il trasformatore, il diodo e i filtri 
può avere le stesse dimensioni delle sca¬ 
tole dei preamplifìcatori 
(45 X 65 X 105 mm) e può essere applicata 
ad una di quest'ultime a mezzo di un in¬ 
nesto a tre spinotti. 

Caratteristiche principali e risultati pratici 

Come è stato premesso, le prestazioni di 
questo piccolo preamplifìcatore sono tali 
da soddisfare ogni esigenza pratica. M gua¬ 
dagno, in posizione R.I.A.A. è di 46 dB; 
ciò significa che con un segnale d'ingresso 
di 5 mV si ha una tensione d'uscita di 
1 V, uscita più che sufficiente per modu¬ 
lare a fondo qualunque amplificatore di 
potenza, anche usando pick-up di bassa 
sensibilità. 

In posizione microfono, il guadagno rag¬ 
giunge 62 dB (2,8 V d'uscita per 2 mV 
di entrata), mentre la curva di risposta è 
lineare da 20 Hz a 20 kHz a meno di 
2,5 dB. Nella posizione N.A.B. il guada- 
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Fig. 7 - Due diversi alimentatori, con prelievo della 
corrente dalla rete, per tensioni di 125 e di 240 V. 


gno discende a 41 dB (225 mV d'uscita 
per 2 mV d'entrata). Tuttavia la curva di 
risposta non ha scarti superiori a 0,5 dB 
dalla curva standard ideale. 

Le impedenze d'entrata sono: di 50 kI2 
(ad 1 kHz) nelle posizioni R.I.A.A. e 
N.A.B.; di 20 krt (sempre ad 1 kHz) sulla 
posizione AAicr. L'impedenza d'uscita è mol¬ 
to bassa (circa 1 kfl a 10.000 Hz), ciò che 
consente, in caso di necessità, di prolun¬ 
gare la linea di collegamento fino a 10-15 
metri, senza attenuazione delle frequenze 
alte per le capacità parassite. Inoltre, l'usci¬ 
ta del preamplifìcatore può essere diretta- 
mente collegata con l'entrata « Pick-up » di 
un qualsiasi amplificatore di bassa fre¬ 
quenza, senza alcun dispositivo interme¬ 


diario. È altresì possibile collegare l'uscita 
del preamplifìcatore con una cuffìa elettro- 
dinamica ad alta fedeltà, purché la sua 
impedenza non sia inferiore a 4 kll. 

La diafonia fra i due canali è pratica- 
mente ìnavvertibHe: è in effetti migliore di 
—50 dB a 1000 Hz, benché nessuna pre¬ 
cauzione sia stata presa nel cablaggio e 
nella disposizione dei componenti. Lo squi¬ 
librio fra i segnali amplificati dei due ca¬ 
nali è bassissimo e non supera 2 dB nelle 
condizioni più sfavorevoli. 

La distorsione, misurata su di un segnale 
d'uscita di 1 V è risultata di 0,6%, men¬ 
tre il rapporto segnale/rumore sta fra i 
migliori attualmente raggiungibili, essendo 
risultato di 76 dB. 

Per quanto concerne i risultati pratici, 
è da notare in primo luogo che il limitato 
ingombro dei telaietti consente il loro col¬ 
locamento in qualunque punto ed anche 
sotto la piastra di un complesso fonogra¬ 
fico, limitando così i collegamenti d'entra¬ 
ta, mentre Tamplifìcatore di potenza può 
trovarsi ad una certa distanza, purché sia 
collegato con adatti cavi schermati. 

Nonostante Taltissimo rapporto fra se¬ 
gnale e rumore di fondo, la riserva di gua¬ 
dagno è notevole ed esente da soffi e da 
effetti microfonici. Infine, è da tener pre¬ 
sente il fatto che il preamplifìcatore fun¬ 
ziona senza alterazioni di resa entro una 
gamma di temperature comprese fra 0° 
e 60 °C 

(Da « Toute rElectronìqua ») I* Andreitli 


La squadra delVUniversità della Georgia ha recentemente vinto un campio¬ 
nato di rugby stabilendo la propria condotta di gioco sulla base delle previ¬ 
sioni, fornite da un calcolatore elettronico, delle probabili tattiche degli av¬ 
versari. 

Nella memoria di un calcolatore erano state immesse le dettagliate informa¬ 
zioni raccolte da alcuni esperti di rugby che avevano osservato molto atten¬ 
tamente il comportamento di gara delle squadre che il Georgia aveva in pro¬ 
gramma di incontrare. 

Uallenatore del Georgia, ha dichiarato che il calcolatore ha fornito dei rap¬ 
porti che gli hanno permesso di determinare quale gioco le squadre avversarie 
avrebbero probabilmente svolto in diverse circostanze e di far svolgere quindi 
gli allenamenti piti opportuni. 
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^ RONZIO DEI RADIORICEVITORI 

t ric e rca sistematica delle cause 

■C^^Ientre nella terza puntata di que¬ 
ste note, abbiamo dato alcune informa- 
^ zioni tecnico-pratiche per quanto concer- 

* ne la misura della tensione di ronzio, 
diamo adesso qualche consiglio circa il 
procedimento che è opportuno seguire per 
rintracciarne le cause. 

^ 1 ) RONZIO CONTINUO 

ricerche preliminari 

* a) In primo luogo è necessario con- 

i trollare se la causa del ronzio, come si 

i verifica frequentemente, non sia dovuta 

alla ridotta efficienza, od addirittura al 
corto circuito, dei condensatori elettroli- 
' tici inseriti nel filtro di livellamento o 

^ comunque nel circuito di alimentazione 
anodica. 

In tale evenienza non è consigliabile ef- 

* fettuare la sostituzione di un solo con¬ 
densatore elettrolitico, anche se ciò fosse 

^ sufficiente a far scomparire il ronzio, ma 
: è sempre utile la sostituzione anche degli 

altri elettrolitici esistenti nel filtro, dato 


che essendo anch'essi invecchiati mal sop¬ 
porterebbero le nuove condizioni di fun¬ 
zionamento del circuito di alimentazione. 

b) Controllare accuratamente le val¬ 
vole allo scopo di accertarsi che il catodo 
di qualcuna di esse non sia andato in 
corto circuito con il filamento. 

c) Controllare che la causa di ronzio 
non sia dovuta all'esaurimento della val¬ 
vola raddrizzatrice. È un guasto questo 
molto frequente che, come per quello re¬ 
lativo ai condensatori elettrolitici, si ma¬ 
nifesta dopo un lungo periodo di funzio¬ 
namento regolare dell'apparecchio. 

d) Accertarsi che i condensatori Col¬ 
locati fra il primario del trasformatore di 
alimentazione e la massa, non siano stac¬ 
cati od interrotti. 

2) RONZIO PER DIFETTI 
DI COSTRUZIONE 

Con li perfezionarsi della tecnica co¬ 
struttiva è molto raro che un tale incon¬ 
veniente possa manifestarsi in un appa¬ 
recchio di nuova concezione, ma non è da 
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escludere che ciò si possa verificare in 
qualche apparecchio di costruzione arti¬ 
gianale realizzato in modo poco ortodosso. 

CAUSE del RONZIO (queste note val¬ 
gono altresì per quegli inconvenienti che 
si manifestano frequentemente negli am¬ 
plificatori auto-montati). 

a) L'avvolgimento primario nel tra¬ 
sformatore di alimentazione non è stato 
schermato in modo sufficiente, oppure lo 
schermo di protezione non fa un buon 
contatto con la massa, di modo chè si veri¬ 
fica una induzione della corrente alter¬ 
nata sui circuiti collocati nelle vicinanze 
del trasformatore stesso. 

b) La capacità del secondario del tra¬ 
sformatore di alimentazione è troppo ele¬ 
vata rispetto alla massa (ciò si verifica 
frequentemente qualora l'eventuale impe¬ 
denza di livellamento sia posta dalla parte 
del negativo nel circuito dell'alta ten¬ 
sione). 

c) Le cause del ronzio sono da attri¬ 
buire all'altoparlante (specialmente nel 
caso siano usati altoparlanti elettrodina¬ 
mici). 

Qualora si sia accertato che le cause 
del ronzio sono da attribuire ad uno dei 
casi suddetti si procederà nel modo se¬ 
guente: 

a) Nel primo caso evidentemente oc¬ 
corre provvedere ad un miglioramento del¬ 
la schermatura del trasformatore di ali¬ 
mentazione o al perfezionamento del con¬ 
tatto dello stesso con la massa e ad allon¬ 
tanare i circuiti che subiscono l'influenza 
del trasformatore stesso. 

b) Nel secondo caso è generalmente 
sufficiente, aumentare la capacità del se¬ 
condo elettrolitico per eliminare l'incon¬ 
veniente. Qualche volta, sebbene ciò porti 
quasi sempre ad un peggioramento ini¬ 
ziale delia situazione, può essere utile 
mettere in parallelo alla impedenza, od al¬ 
la resistenza di livellamento, un conden¬ 
satore la cui capacità dovrà essere scelta 
sperimentalmente. 

Se il ronzio, dovuto a tale causa, per¬ 
mane, è consìgliabile collocare l'impeden¬ 


za dal lato positivo dell'alta tensione mo¬ 
dificando il circuito in proposito (se ne¬ 
cessario la polarizzazione dì griglia, in tal 
caso, si otterrà a mezzo del circuito cato¬ 
dico). 

c) Anche il ronzio dovuto all'altopar¬ 
lante generalmente si riduce notevolmente 
aumentando la capacità dei secondo con¬ 
densatore elettrolitico. Se però esso è do¬ 
vuto alla reazione che si manifesta fra 
l'avvolgimento di campo e la bobina mo¬ 
bile è necessario collocare sul nucleo ma¬ 
gnetico dell'altoparlante, in modo coas¬ 
siale alla bobina mobile ed in serie alla 
stessa, una bobina il cui numero di spire 
deve essere trovato sperimentalmente in 
relazione alle caratteristiche dell'altopar¬ 
lante ma che, grosso modo, può variare 
fra le 100 e le 200 spire di filo di rame 
da 5/10. 

Il senso deH'avvolgimento verrà trova¬ 
to per tentativi e ciò per agire in modo 
che il flusso che genera la corrente in¬ 
dotta sia tale da opporsi a quello pertur¬ 
batore in modo che i due campi si an¬ 
nullino a vicenda o comunque si atte¬ 
nuino. 

Se tale realizzazione non è possibile sa¬ 
rà bene sostituire l'altoparlante con un 
altro munito di bobina di neutralizza¬ 
zione. 

L'inconveniente può anche essere do¬ 
vuto ad induzione del trasformatore di 
alimentazione sul trasformatore di usci¬ 
ta. In questo caso è evidente che bisogna 
provvedere al loro allontanamento, oltre 
a disporli in modo ortogonale l'uno al¬ 
l'altro. 

SOSTITUZIONE DI UN ALTOPARLANTE 
ELETTRODINAMICO CON ALTRO DEL 
TIPO MAGNETODINAMICO 

Frequentemente, specialmente in am¬ 
plificatori di vecchia costruzione, od an¬ 
che in nuovi complessi, sia per eliminare 
fenomeni di ronzio sia per altri motivi il 
tecnico si può trovare nella necessità di 
sostituire un altoparlante di tipo elettro¬ 
dinamico (a bobina di campo), con uno 
del tipo magnetodinamìco, quindi privo 
di tale bobina. 
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Fig. 1 - Circuito con altoparlante elettrodinamico, 


Questa sostituzione è sempre possibile 
purché si provveda a sostituire la bo¬ 
bina di campo con una impedenza di li¬ 
vellamento avente un valore identico. 

Detta impedenza può essere anche so¬ 
stituita da una resistenza avente valore e 
potenza adatte allo scopo. 

Il valore dell'impedenza generalmente è 
conosciuto. La potenza necessaria è facil¬ 
mente calcolabile. Infatti ammesso che la 
bobina di campo provocasse una caduta di 
tensione di 150 Volt con un assorbimento 
di 60 mA la potenza dissipata sarà data 
dal prodotto: 150x0,06 = 9 Watt. In tal 
caso la resistenza, o l'impedenza, sostitu¬ 
tive dovranno avere tale dissipazione, me¬ 
glio se leggermente maggiorato (nel caso 
di cui sopra si potrà fare uso di una 
impedenza che dissipi 10 W anziché 9 W). 

PROCEDIMENTO NELLA RICERCA 
DELLE CAUSE DI RONZIO 

Queste norme dovranno essere seguite 
dopo aver effettuato i controlli di cui 
sopra, 

1 ) Staccare il primario del trasforma¬ 
tore di uscita e collegare agli estremi dello 



Fig. 2 - Modifica al circuito del filtro A.T. per la 
sostituzione dell'altoparlante di fig. 1 con un alto- 
parlante magneto-dinamico. 


stesso una resistenza da 10.000 o da 
15.000 ohm. 

Collegare la placca della valvola finale 
direttamente alla sorgente della tensione 
anodica (figura 3). 

a) Il ronzio cessa: la causa è da 
ricercare negli stadi successivi. 

b) Il ronzio non cessa: la causa è da 
ricercare nella sezione filtrante o nell'al¬ 
toparlante (vedere paragrafo precedente). 

2) Collegare a massa la grìglia della 
valvola finale. 

a) Il ronzìo cessa: la causa è da ri¬ 
cercare negli stadi precedenti. 

b) Il ronzio non cessa: la causa è 
da ricercare nel circuito relativo alla val¬ 
vola finale. 

Se detta valvola è del tipo a riscalda¬ 
mento diretto vi può essere interruzione 
della resistenza con presa centrale posta in 
parallelo al filàmento. 

Successivamente controllare accurata¬ 
mente la tensione di polarizzazione o per 
lo meno accertarsi che la resistenza in se¬ 
rie al catodo non sia interrotta od in cor- 
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to circuito o che il condensatore in pa¬ 
rallelo ad essa non sia esaurito. 

Se tutto è normale sostituire tale con¬ 
densatore con altro avente capacità sensi¬ 
bilmente superiore (figura 4). 

Il ronzio può anche dipendere da trac¬ 
ce di corrente alternata nelTalimentazione 
della griglia schermo della valvola finale: 
in tal caso è necessario diminuire la ten¬ 
sione tramite una resistenza il cui valore 
medio deve essere scelto fra i 5.000 e i 
6.000 ohm (Rx di figura 3). 

Fra la griglia schermo e la massa può 
essere opportuno inserire un condensato- 
re elettrolitico di capacità compresa fra i 
4 e gli 8 (figura 3, Cx). 

3 ) Collegare a massa la griglia della val¬ 
vola preamplifìcatrice di bassa frequenza. 

a) Il ronzio cessa: la causa, come 
al solito, è da ricercare negli stadi prece¬ 
denti tale circuito. 

b) Il ronzio non cessa: la causa è da 
ricercare nel circuito preamplificatore di 
bassa frequenza. 

Se Taccoppiamento è effettuato tramite 
un trasformatore il ronzio può essere do¬ 
vuto a delle correnti indotte su di esso 
dal trasformatore di alimentazione e 
quindi è indispensabile modificarne l'orien¬ 


tamento o perfezionare il relativo scher¬ 
maggio. 

Il ronzio in questo caso può anche es¬ 
sere dovuto ai conduttori percorsi dalla 
corrente alternata che passano vicino, e 
parallelamente, ai conduttori od ai com¬ 
ponenti di bassa frequenza. È indispen¬ 
sabile allontanare gli uni dagli altri e 
schermare accuratamente il conduttore di 
griglia collegando lo schermo con la 
massa. 

Se il ronzio permane, controllare lo sta¬ 
to dei condensatori di accoppiamento allo 
scopo di accertarsi se qualcuno di loro è 
interrotto. Tale controllo è prudente effet 
tuarlo tramite diretta sostituzione. 

Il controllo del ronzio negli stadi prece¬ 
denti quello dì bassa frequenza dovrà es¬ 
sere effettuato seguendo le suddette mo¬ 
dalità tenendo presente che particolare at¬ 
tenzione dovrà essere rivolta allo stadio 
rivelatore, il quale risente in modo parti¬ 
colare della presenza di eventuali com¬ 
ponenti alternate, ai conduttori del poten¬ 
ziometro del controllo dì volume, a quelli 
del fono rivelatore che devono essere 
schermati e messi a massa, ed alle varie 
prese di massa. 

Queste ultime sono spesso la causa im¬ 
pensata e insidiosa del ronzio a causa di 
contatti imperfetti, diffìcilmente localiz¬ 
zabili. 




f— 


10-15kn 


4 AI 


Fìg. 3 - Corto circuito del carico anodico. 


Fig. 4 - Ronzio provocato da Ri o C 2 . 
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Fig. 5 - Eliminazione del ronzio tramite condensatori. 



Fig. 6 - Circuito simile, ma più efficiente di quello 
di fig. 5. 


RONZIO MODULATO 

Il ronzio modulato è provocato dalla 
modulazione, con la stessa frequenza della 
rete elettrica o di una sua armonica, di 
un segnale ad alta frequenza in arrivo al 
ricevitore e generalmente si manifesta per 
segnali piuttosto forti dato che questi, 
tramite il CAV, provocano un aumento 
della tensione di polarizzazione che rende 
possibile la rivelazione delle due frequenze 
sovrapposte. 

Le cause che danno luogo al fenomeno 
del ronzio modulato, oltre a quelle trat¬ 
tate, sono numerose e purtroppo non sem¬ 
pre sono facilmente individuabiH. 

Evidentemente il ronzio modulato inte¬ 
ressa gli stadi compresi fra il circuito ri¬ 
velatore e la presa d'aereo, oltre natural¬ 
mente il circuito percorso dalia corrente 
alternata che ne è l'origine. 

Il controllo, come è stato consigliato 
nel paragrafo precedente, deve essere ef¬ 
fettuato stadio per stadio, iniziando dal¬ 
l'ultimo stadio di media frequenza e va¬ 
lendosi dell'ausilio di un oscillatore non 
modulato. Le principali norme per elimi¬ 
nare l'inconveniente sono le seguenti: 

a) Il ronzio è causato dall'assenza 
della presa dì massa dimodocchè il ritorno 
delle correnti ad alta frequenza avviene 
attraverso la rete di distribuzione. Se non 
è possibile collegarsi ad una presa di terra 
(per ragioni circuitali od altre), o se ciò 
non è sufficiente ad eliminare l'anomalia, 
è opportuno mettere in parallelo al pri¬ 


mario del trasformatore dì alimentazione 
un condensatore la cui capacità si troverà 
per tentativi partendo da un valore medio 
di 0,05 ^F, come indicato in figura 5, 
oppure collegando al secondario dello 
stesso trasformatore due condensatori 
aventi ciascuno la capacità di 0,05 jxF 
(CI e C2 di figura 5). L'isolamento di 
detti condensatori dovrà essere dì almeno 
1.500 V. 

Un sistema ancor più razionale è quello 
indicato in figura 6. La capacità dei con¬ 
densatori in tal caso dovrà essere dì circa 
0,01 [jlF ciascuno e l'isolamento 2.000- 
3.000 V. 

b) Per apparecchi privi di trasforma¬ 
tore di alimentazione, e perciò di presa 



Fìg. 7 - Eliminazione del ronzio in apparecchi privi 
di trasformatore di alimentazione. 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 12 - 1965 


1843 






























Fig. 8 - Inserimento di RI e C2 per eliminare il 
ronzio. 


di terra, si può usare lo schema di figura 7 
in cui i condensatori CI e C2 saranno 
scelti con una capacità compresa fra 0,1 
e 0,5 \iF e C3 da 0,5 a 0,01 |jlF. 

Eliminando quest'ultimo condensatore 
e collegando la presa di terra nel punto T 
si potrà notare in taluni casi un ulteriore- 
diminuzione del ronzio modulato. Detti 
condensatori dovranno avere isolamento 
almeno di 1.500 V. 

c) Uno stadio non perfettamente ta¬ 
rato, specialmente in presenza dì valvole 
non troppo efficienti, può dar luogo a fe¬ 
nomeni di ronzìo modulato: in tal caso 
evidentemente l'unico rimedio è quello dì 
procedere ad una accurata taratura e alla 
sostituzione delle valvole meno efficienti. 

d) Per quanto concerne il ronzio mo¬ 
dulato dovuto agli schermi od alle prese 


di terra difettose, il rimedio è evidente 
di per se stesso. 

e) I conduttori di aereo, posti all'in¬ 
terno dello chassis, o la discesa di aereo 
che corrono vicini e paralleli ai condut¬ 
tori di rete, sono frequentemente la causa 
delle anomalie in questione. 

È necessario allontanare gli uni dagli 
altri ed in caso di impossibilità occorre 
provvedere alla schermatura delia discesa 
d'aereo. 

f ) Se la tensione anodica, o quella di 
griglia schermo, presentano delle tracce 
di corrente alternata è indispensabile mi¬ 
gliorare la cellula filtrante del raddrizza¬ 
tore ed eventualmente mettere in serie al 
circuito anodico, o di griglia schermo, una 
resistenza avente il valore medio di 5.000 
ohm ed una capacità del valore compreso 
fra 0,1 e 0,5 p,F, come indicato in fi¬ 
gura 8. 

g) Se dei conduttori del circuito ad 
alta o media frequenza, ed in particolar 
modo quelli dì grìglia o di placca, corrono 
troppo vicini ai conduttori percorsi dalla 
corrente alternata è necessario provvedere 
al loro allontanamento o alla schermatura. 

h) Una tensione di polarizzazione er¬ 
rata, in conseguenza del valore errato od 
alterato della resistenza catodica o della 
resistenza di griglia, possono essere cau¬ 
sa dì ronzio modulato. In presenza di una 
tale anomalia, di difficile individuazione 
è necessario effettuare un controllo anche 
in tale senso. 


« Radio Times », il primo periodico radiofonico del mondo, è sorto nel 1923 
perché i quotidiani inglesi si rifiutavano di stampare gratuitamente i program¬ 
mi della BBC. Dopo sei mesi Radio Times» tirava già 500.000 esemplari. 
Oggi se ne stampano 5 milioni di copie di 52 pagine cadauna: il « Radio 
Times » è il solo settimanale inglese che pubblica i programmi della BBC, che 
sono tuttavia riportati anche dai quotidiani. Poiché nessuna tipografìa potrebbe 
incaricarsi di stampare un così grande numero di copie, fu creata la tipografia 
« Waterloo and Son » che, da sola, stampa da 2 a 4 milioni di copie (165.000 
allora). Le copie rimanenti sono stampate da un'altra tipografìa in Scozia, 
« Radio Times » ha otto diverse edizioni, secondo le regioni, e edizioni in 
lingua gallese e scozzese; 5.000 copie sono stampate in scrittura per i ciechi. 
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Pick-up magnetico stereo 
ELAC STS 240 


Particolarmente studiato per I giradischi studio «Eiac» 
Miracord e Miraphon, è adatto anche per qualsiasi 
braccio professionale capace di 'lavorare con pres¬ 
sioni da 2,5 a 4,5 g. La speciale schermatura in Mu- 
Metal elimina ogni pericolo di interferenza di tipo 
magnetico. La puntina da 17 micron di raggio, in dia¬ 
mante, è facilmente estraibile e sostituibile 
Caratteristiche: Risposta di frequenta: lineare da 20 
a 20.000 Hz - Sensibilità: 22 mV a 10 cm/sec. - Sepa¬ 
razione tra i canali: 24 dB - Squilibrio massimo: 2 dB - 
Elasticità (compliance): 8.10~‘‘ cm/dyna. 

N. GBC: R/1481 
Prezzo netto L. 38.000 
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UN SEMPLICE FREQUENZIMETRO 
A LETTURA DIRETTA 

( Da « Radio Electronics » ) 

L'articolo descrive un sennpiice strunnen- 
to, consistente in un transistore 2N 107, 
in due diodi 1 N 34, in uno strumento da 
20 microampère, ed in pochi componenti, 
che permette di misurare direttamente 
frequenze comprese tra un minimo di 200 
Hertz ed un massimo di 20.000 Hertz, in 
due gamme, con una precisione delTor- 
dine deiri %. 

Come si osserva nel circuito qui ripor¬ 
tato, il segnale di cui si intende misu¬ 
rare la frequenza viene applicato al pri¬ 
mario del trasformatore Tr. 

Il transistore, funzionante come uno 
stadio limitatore, viene polarizzato in mo¬ 
do da tagliare le creste delle sinusoidi, 
trasformandole praticamente in segnali ad 
onda pressoché rettangolare. 

Cl, C4 ed RI costituiscono un cir¬ 
cuito differenziatore che suddivide i sud¬ 


detti segnali in due altri segnali ad impul¬ 
si di brevissima durata, e di polarità op¬ 
posta, che si manifestano appunto ai capi 
di R 1. 

I due diodi D 1 e D 2 provvedono a ret¬ 
tificarli entrambi, dopo di che essi si riu¬ 
niscono — sotto forma di tensione con¬ 
tinua — ai capi di C 5, che si carica con 
la tensione fornita dagli stessi diodi. Poi¬ 
ché Tintensità della carica dipende dalla 
frequenza di ripetizione degli impulsi, è 
intuitivo che lo strumento determina una 
deflessione dell' indice tanto maggiore 
quanto maggiore è tale frequenza, indi¬ 
pendentemente dalla relativa ampiezza. 

II gruppo di condensatori C 1 - C2 e 
C 3 - C 4, con l'aiuto dell'interruttore visi¬ 
bile in figura, consente di separare le due 
portate di 2.000 e di 20.000 Hertz fondo 
scala. 

La precisione delle misure dipende in 
gran parte dalla qualità dei condensatori 
da C 1 a C 4, il cui isolamento deve essere 
assolutamente ineccepibile. L'interruttore 
I 2 serve unicamente per proteggere me- 
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Circuito elettrico del misu¬ 
ratore di frequenza a let¬ 
tura diretta. 


diante un corto-circuito la bobina-mobile 
e l'indice dello strumento, negli istanti 
in cui l'alimentazione del dispositivo vie¬ 
ne inserita o disinserita. Ciò allo scopo 
di evitare che gli impulsi di carica o di 
scarica dovuti all'alimentazione possano 
arrecare danni allo strumento. 

Nell'eventualità che non si disponga di 
un microamperometro da 20 microampère 
fondo scala, è possibile adottarne uno da 
25 microampère, nel qual caso — logica¬ 
mente — le gamme saranno portate ri¬ 
spettivamente a 2.500 ed a 25.000 Hertz. 

Il trasformatore di ingresso può essere 
costituito da un semplice trasformatore di 
uscita lievemente modificato, avente una 
resistenza dell'ordine di 500 ohm al pri¬ 
mario, e di 3,5 ohm al secondario. 


UN SISTEMA ELETTRONICO 

PER IL CONTROLLO DEI CUSCINETTI A 

SFERE 

(Da « Industriai Electronics ») 

Il controllo dei cuscinetti a sfere nelle 
industrie meccaniche ed elettromeccani¬ 
che assume una importanza sempre mag¬ 
giore, a causa sia del loro vastissimo im¬ 
piego, sia della loro criticità. La HofFmann 
ha realizzato a tale riguardo numerose 
apparecchiature di controllo, una delle 


quali viene appunto descritta nell'articolo 
che recensiamo. 

La macchina provvede automaticamente 
ad espellere — tramite un'apposita usci¬ 
ta — tutti i cuscinetti che manchino di 
una o più sfere, o che risultino privi di 
qualsiasi componente. 

I cuscinetti da controllare vengono in¬ 
seriti nella posizione di controllo auto¬ 
maticamente, mediante una guida che co¬ 
munica con un contenitore in stato di 
vibrazione. Non appena un cuscinetto en¬ 
tra nella macchina, preme — al suo pas¬ 
saggio — una levetta che aziona un mi¬ 
crointerruttore (H nella figura). Questo 
mette in azione l'apparecchiatura. 

Questa consiste in pratica in un disco 
rotante a pressione (A), in un certo quan¬ 
titativo di fototransistori (C), i quali prov¬ 
vedono al controllo dei rivetti (B) che fis¬ 
sano il supporto delle sfere, ed al con¬ 
trollo delle sfere stesse D ed F sono le 
relative sorgenti di luce, mentre E costi¬ 
tuisce il fermo che blocca l'anello esterno. 

Un mandrino a pressione, avente una 
struttura conica, diventa solidale con la 
superfìcie interna dell'anello interno, ap¬ 
portando il necessario movimento rota¬ 
torio. 

Qualsiasi rivetto mancante, come qual¬ 
siasi sfera, determina il passaggio di un 
raggio di luce attraverso il foro che resta 
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Disegno schematico del dispositivo per il controllo dei cuscinetti a sfere mediante un sistema 
elettronico. Gli elementi fotosensibili, azionati da apposite sorgenti di luce, fanno agire un espulsore 
automatico quando il cuscinetto sotto controllo è difettoso o incompleto. 


pertanto libero, per cui si produce un 
impulso elettrico che — tramite appositi 
dispositivi elettronici — fa funzionare 
l'espulsore automatico. 

L'apparecchiatura è stata congegnata in 
modo tale da rendersi adatta ad una vasta 
gamma di misure di cuscinetti, ed è su¬ 
scettibile di interessanti modifiche per ren¬ 
derla ulteriormente adatta ad altri tipi di 
controlli. 


MISURA DELLA DENSITÀ DI FLUSSO DEI 
LIQUIDI IN UNA TUBATURA, MEDIANTE 
UN DISPOSITIVO ELETTROMAGNETICO 

i 

( Da «Industriai Electronics » ) 

t Questo argomentò è già stato oggetto 

1 di una nostra precedente recensione (vedi 
I numero 2, del febbraio 1965), ed è stato 
I più ampliamente trattato nell'articolo al 

j quale ci riferiamo. 

f 


i 


In esso vengono esaminati innanzitutto 
i diversi metodi adottati per eseguire que¬ 
sto tipo dì controllo, e tutti i metodi con¬ 
siderati vengono analizzati dal punto di 
vista del loro rendimento. Tra i diversi che 
sono oggetto di discussione, viene data 
particolare importanza al sistema denomi¬ 
nato a « pistone semi-rotante », illustrato 
in figura. Con questo sistema, il liquido dì 
cui si desidera misurare la portata entra 
nello spazio contrassegnato B, tramite il 
portello di ingresso A, e provoca lo spo¬ 
stamento del cilindro cavo (C) in senso 
antiorario. La posizione del pistone viene 
obbligata ad opera del diaframma D, ed 
esso ruota con un gioco semi-circolare 
delimitato dal rullo R e dal perno P. 
Il liquido in moto passa quindi attraverso 
l'apertura E, e riempie lo spazio F, pro¬ 
seguendo poi il suo movimentor 

La rotazione del perno centrale P viene 
trasmessa ad un contatore elettronico, che 
permette in tal modo di valutare il nume¬ 
ro dei giri e — dì conseguenza — la 
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Rappresentazione schematica di quattro fasi detta rotazione del pistone semi-rotante, facente parte 
del dispositivo per la misura del flusso di liquido in un tubo. Le rotazioni del pistone vengono 
trasmesse ad un contatore elettronico, che fornisce direttamente la misura deH'intensità del flusso. 


quantità di liquido che passa nelTunità di 
tempo. 

Le quattro illustrazioni (a, b, c ed e) 
rappresentano le quattro fasi successive 


di una rotazione completa del pistone. 

i dispositivi di questo tipo presentano 
un'ottima sicurezza di funzionamento, ed 
una notevole precisione. 
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Dual 


Dual 1009 

GIRADISCHI PROFESSIONALE 

CON CAMBIO AUTOMATICO DEI DISCHI 

Apparecchio universale per la riproduzione di dischi 
ad alta fedeltà. 

Piatto pesante Kg. 3,2. 

Velocità: 16-33-45-78 giri. 

Ri^lazione fine della velocità: ± 3 %. 

Flutter: max ±0,1 %. 

Comandi semplici, facilmente accessibili e di docile 
manovra. 

Leva per il funzionamento manuale, avviamento e 
arresto. 

Leva per la selezione preventiva del diametro dei 
dischi. 


PREAMPLIFICATORE - EQUALIZZATORE 
DUAL TVV 43 

Questo preamplifìcatore è indispensabile per il fun¬ 
zionamento dei cambiadischi 1009 equipaggiati con 
cartuccia magnetica, quando l'amplificatore usato 
non sia provvisto di preamplifìcatore. 

È utilizzabile anche per altri apparecchi con testina 
magnetica. Viene alimentato in c.a. 110 o 220 V. 

CARTUCCIA MAGNETICA 
STEREO B & 0 - SP 1 

Una cartuccia di qualità costruita dalla fabbrica 
danese Bang & Olufsen con puntina diamante per 
dischi microsolco e stereo. 

Adatta per ì suoi pregi al DUAL 1009. Pressione 
di appoggio: 3 g. 


CARTUCCIA MAGNETICA 
SHURE M 44 M - G 

La cartuccia SHURE M 44 M-G stereofonica, per le 
sue elevate caratteristiche, è particolarmente adatta 
ad essere applicata al giradischi DUAL 1009 per 
impianti ad alta fedeltà. 

La garanzia, l'assistenza tecnica ed i ricambi vengono forniti solamente se l'apparecchio è 
accompagnato dai CERTIFICATO DI GARANZIA E DI ORIGINE della Rapit S.r.l. - Milano 


RAPIT S.r.l. - MILANO 
Vìa S. Gregorio 45 - Tel. 652 220 


















« . . . E io che ho sempre creduto fossero 
macchie naturali! ... ». 



SENZA PAROLE 



«È il nuovo brevetto per interrompere le 
comunicazioni telefoniche dopo 4 minuti . . . » 
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DECODER 

MPX STEREO 

mod. UZ 42 

% 

La RAI effettua da qualche tempo, nellq gamma FM, delle trasmissioni sperimentali In «Stereofonia». 

Per ora tali trasmissioni sono riservate alle zone di Torino, Milano, Roma, Napoli; è in programma 
però la copertura di tutte le altre zone; entro breve tempori 

Le trasmissioni sono essenzialmente di musica leggera, sono dì ottimo livello musicale, e possono essere 
ricevute da un qualsiasi sintonizzatore o radioricevitore in modulazione di frequenza combinato con un 
apposito « DECODER ». 

In questo articolo è ampiamente descritto uno di tali apparecchi, scelto fra i migliori che la produ¬ 
zione americana pone attualmente sul mercato. Il « DECODER » HIGH KIT è in commercio in due 
versioni: apparecchio montato e scatola di montaggio. 

Una nuova formula, quindi, per la migiiore ricezione delle radiotrasmissioni; modulazione di frequenza 
in «STEREOFONIA» con il «DECODER» HIGH KIT modello UZ42. 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Risposta di frequenza: 

3 dB da 30 a 18.000 c/s 
Sensibilità: 

90 mV minimo per rigenerare 38 kc/s 
Rapporto segnale-disturbo: 50 dB 
Separazione canali: 

> 30 dB da 50 a 10.000 c/s 

> 25 dB da 10 a - 15 kc/s 

Distorsione stereo: < 0,4 % 

Distorsione mono: < 2,5 % 

Impedenza d'ingresso: 

alta impedenza 50 kO 
Impedenza d'uscita: 

bassa impedenza 5 kfl 
Semiconduttori impiegati: 

1 X AC 125 - 3xAF 117 - 1 xAF 118 

2 X AA 119 - 4 X OA 85 F - radd. selenio 

Commutazione mono-stereo: automatica 
Segnalazione stereo: 

con indicatore ottico frontale 
Assorbimento: 20 mA a 30 Vc.c. 
Alimentazione: 

no 220 Vc.a. - 50/60 c/s 
Dimensioni: 176 x105 x45 mm 
Peso: 0,75 kg. 
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GENERALITÀ 

Con il Decoder UZ 42, THIGH-KIT completa 
la gamma delle apparecchiature per riprodu¬ 
zione stereofonica; grazie a lunghi anni di 
esperienza, e ad una profonda conoscenza del 
mercato « enterteiment », si è raggiunta anche 
per questa realizzazione un'esecuzione altamen¬ 
te professionale. 

Vasti erano già i confini della stereofonia; 
attraverso la riproduzione dei dischi micro¬ 
solco appositamente incisi, o di nastri magne¬ 
tici speciali, erano state aperte al pubblico dei 
dilettanti e degli appassionati dell'alta fedeltà 
sensazioni musicali come solo può destare 
l'ascolto degli strumenti nella loro sede natu¬ 
rale, fra le pareti di un teatro o di una sala di 
registrazione. 

Alla stereofonia non potevano essere negate 
le vie della radio; ecco quindi nascere un nuo¬ 
vo sistema di trasmissione, i] sistema « multi¬ 
ple/ », che consente di codificare opportuna¬ 
mente, via radio, i segnali stereofonici. 

Al Decoder UZ 42 spetta il compito di ritra¬ 
sformare il segnale, captato da un normale 
radio ricevitore, nell'originale informazione di 
bassa frequenza. 

Il Decoder HIGH-KIT per riproduzione stereo- 
fonica ad alta fedeltà modello UZ 42, si avvale 
della moderna tecnica dei semi-conduttori, e 
si presenta in un'esecuzione meccanica di nuo¬ 
va concezione che gli conferisce un tono di 
particolare eleganza. 

La sua linea si armonizza con quella di un 
qualsiasi sintonizzatore o ricevitore FM: circui¬ 
talmente poi l'unione può avvenire in modo 
perfetto, per un ascolto piacevole, ed esente 
da disturbi di qualsiasi genere, dei program¬ 
mi radio diffusi in modulazione di frequenza 
secondo il sistema stereomultiplex. 

Il Decoder HIGH-KIT è una parola nuova nel 
campo dell'alta fedeltà: alla sua perfezione 
hanno collaborato i tecnici più qualificati, i 
materiali impiegati sono stati scelti dopo innu¬ 
merevoli prove di qualità, eseguite su quanto 
di meglio poteva offrire il mercato. 

Le dimensioni sono state contenute nei limiti 
dell' indispensabile; a questo proposito la 
HIGH-KIT può vantare un Decoder veramente 
compatto, per usare un termine in voga. Sono 
stati impiegati esclusivamente materiali di pre¬ 
gio: il telaio è in lamiera robusta con ossida¬ 
zione in profondità, il circuito elettrico è rea¬ 
lizzato interamente su basetta stampata, i com¬ 
ponenti scelti fra quanto di meglio poteva offri¬ 
re il mercato. 

L'alimentazione è assolutamente indipendente 
dal ricevitore FM al quale, necessariamente, 
deve essere accoppiato; i comandi sono stati 


ridotti al solo interruttore di accensione: quin¬ 
di nessuna errata interpretazione o regolazio¬ 
ne che possa influire e pregiudicare l'ascolto. 

Palesi poi sono le ragioni che hanno spinto i 
progettisti a impiegare nel circuito esclusiva- 
mente i semi-conduttori: sicurezza assoluta di 
funzionamento, durata illimitata di tutti i com¬ 
ponenti che lavorano a tensioni di gran lunga 
Inferiori a quelle nominali; nessuna irradiazio¬ 
ne di calore, nessun rumore di fondo nella ri- 
produzione, un ascolto sempre perfetto e lim¬ 
pido. 

LE TRASMISSIONI STEREO 
IN MODULAZIONE DI FREQUENZA 

Le prime trasmissioni di programmi stereo 
via-radio erano effettuate mediante due distinte 
trasmittenti, e conseguentemente potevano es¬ 
sere ricevute solo disponendo di due ricevi¬ 
tori separati. Questo sistema, oltre ad essere 
antieconomico, presentava difficoltà già in se¬ 
de di trasmissione in quanto, dato l'affolla¬ 
mento delle trasmittenti nella gamma delle 
onde medie, era pressoché impossibile repe¬ 
rire altre lunghezze d'onda per la trasmissio¬ 
ne di musica stereofonica. La difficoltà di re¬ 
perire canali liberi per le trasmissioni stereo si 
presentava addirittura nelle stesse bande FM 
e VHF. 

I primi esperimenti fecero subito pensare che 
la banda migliore per trasmissioni stereo via- 
radio era quella riservata alle attuali trasmis¬ 
sioni FM (banda I). La stereofonia rappresen¬ 
ta senza dubbio un passo avanti nella tecnica 
di riproduzione di musica o di parlato; ciò 
però è vero se il « mezzo » con cui viene tra¬ 
smesso un programma musicale non introdu¬ 
ce elementi che possono influire sulla qualità 
di riproduzione. Le interferenze che invariabil¬ 
mente accompagnano un programma trasmesso 
sulla gamma delle onde medie, peggiorano sen¬ 
z'altro la qualità del programma trasmesso. 

II sistema di trasmissione di un programma 
stereo, scelto dai vari comitati nazionali e in¬ 
ternazionali che presiedono alle regolazioni in 
questo campo, soddisfa le seguenti condizioni: 

a) Non richiedete una larghezza di banda 
maggiore di quella occupata dalle normali tra¬ 
smissioni monofoniche. 

b) È compatibile, e cioè la trasmissione 
stereo può essere ricevuta da un normale rice¬ 
vitore FM, naturalmente in forma monoaurale. 

c) Gode di tutti i vantaggi offerti da un 
sistema di trasmissione mediante modulazione 
di frequenza. 


1354 


SELEZIONE RADIO - TV / N. 12 - 1965 


I 


Princìpio dì funzionamento 

Essenzialmente, la portante irradiata risulta 
modulata in frequenza con un se?gnale mono¬ 
fonico che contiene tutta Tinformazione audio, 
e con un segnale che contiene l'informazione di 
direttività. 

Il segnale monofonico, chiamato segnale M, 
è formato dalla somma dei segnali provenien¬ 
ti da sinistra e da quelli provenienti da destra. 

Il segnale riguardante la direttività, chiamato 
segnale L - R, è ottenuto per differenza tra il 
segnale proveniente da sinistra (L) e il segnale 
proveniente da destra (R). 

Il segnale differenza L-R modula innanzi¬ 
tutto jn ampiezza (AM) una sottoportante con 
frequenza di 38 Kc/s. Dato che la massima 
frequenza audio trasmessa è limitata a 15 Kc/s, 
le bande di questa sottoportante si troveranno 
rispettivamente comprese tra: 

38 — 15 = 23 Kc/s 

38 + 15 = 53 Kc/s 

Pertanto il segnale « audio » complessivo co¬ 
prirà lo spettro di frequenze da 0 a 53 Kc/s. 

Le frequenze delle bande laterali « vicine » 
alla frequenza della sottoportante (38 Kc/s) 
sono di poca entità, dato che alle basse fre¬ 
quenze audio (al di sotto dei 400 c/s) l'effet¬ 
to di direzionalità è del tutto trascurabile. In¬ 
fatti, i suoni con frequenza molto bassa per¬ 
vengono ad entrambi i microfoni con una dif¬ 
ferenza di fase e di intensità del tutto trascu¬ 
rabili; pertanto, i segnali L e R delle frequenze 
basse sono pressoché identici e di conseguenza 
la loro differenza sarà di poca entità. La sotto¬ 
portante a 38 Kc/s dal canto suo ha una am¬ 
piezza notevole e occupa una gran parte della 
massima modulazione del segnale FM, restrin¬ 
gendo lo spazio di modulazione disponibile per 
i segnali M e L - R. 


Per superare queste difficoltà, si è pensato di 
sopprimere addirittura la sottoportante a 38 
Kc/s. Questa è richiesta però nel ricevitore 
per potre ripristinare il segnale LR incluso nelle 
bande laterali. Per ottenere ciò, viene trasmessa 
(in FM naturalmente) al posto della sottopor¬ 
tante a 38 Kc/s, una nota pilota con fre¬ 
quenza di 19 Kc/s. 

Questa nota pilota è di ridotta ampiezza e, 
dopo essere rivelata nel ricevitore (discrimi¬ 
natore) viene amplificata e raddoppiata di 
frequenza (38 kc/s). In questo modo, lo spet¬ 
tro delle frequenze che modulano la portante 
in FM risulta molto ridotto dato che la nota 
pilota non contierlte nessuna informazione nè 
musicale nè direzionale. 

È essenziale che la sottoportante a 38 Kc/s 
ricomposta nel ricevitore, abbia la stessa fase 
che avrebbe se fosse trasmessa. Ora, questa 
condizione è pienamente soddisfatta dato che 
la sottoportante del trasmettitore è ottenuta 
per duplicazione della frequenza della nota pi¬ 
lota; la distorsione di fase, se si verifica, sarà 
da imputare ad altre cause (linee di trasmis¬ 
sione) sia nel trasmettitore che nel ricevitore. 
Ciò, comunque, può essere evitato se il di¬ 
mensionamento dei circuiti di entrambi gli ap¬ 
parati è stato fatto tenendo conto di tutti gli 
elementi. 

Il « contenuto » musicale è compreso entro 
una banda che va da pochi c/s a 15.000 c/s, 
ed è sufficiente per una riproduzione di qua¬ 
lità. Se la « nota pilota » non fosse soppressa 
nel ricevitore e potesse raggiungere l'altopar¬ 
lante, avrebbe comunque un'intensità così bas¬ 
sa da non essere udita neppure da un orecchio 
molto sensibile. La distanza in frequenza pari 
a 4 Kc/s, tra la nota pilota (19 Kc/s) e la 
frequenza più elevata della banda audio (15 
Kc/s, e tra la nota pilota e il segnale della 
banda laterale più vicina (23 Kc/s), è sufficien¬ 
te ad impedire che il funzionamento del dupli- 
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Fig. 2 a - Segnale alternato; rettificazione di una se¬ 
mionda. 


Fig. 2 b - Rigenerazione delia sottoportante a 38 Kc/s. 



Ai 


Fig. 2d - Esatta fase fra i due segnali: A 9 = 0®, 


catone di frequenza nel ricevitore sia influen¬ 
zato dal segnale monofonico M o dalla banda 
laterale più bassa del segnale differenza L - R; 
e ciò anche ne! caso che si avesse un segnale 
audio superiore al limite di 15.000 c/s stabi¬ 
lito. 

Co! sistema multiplex, si sfruttano compieta- 
mente le possibilità offerte alai sistema di tra¬ 
smissione di segnali audio mediante modula¬ 
zione in frequenza. Può servire il parallelo con 
i dischi grammofonici, dove, prima che fosse 
introdotta l'incisione stereofonica, le possibilità 
di sfruttamento del solco del disco erano limi¬ 
tate ad una sola parte (dischi monofonici). 

È evidente inoltre che un ricevitore FM mo¬ 
nofonico normale può riprodurre solo la mo¬ 
dulazione M di un segnale stereo. La nota pi¬ 
lota e il segnale L-R, contenuto nelle bande la¬ 
terali disposte simmetricamente dall'una e dal¬ 
l'altra parte della sottoportante a 38 Kc/s, non 



Fig. 2c - Errore di fase tra il segnale pilota a 19 
Kc/s e la sottoportante rigenerata a 38 Kc/s. 



vengono riprodotte; esse vengono bypassate 
nel ricevitore e, in ogni modo, non riprodotte 
dall'altoparlante. 

L'informazione del segnale L - R è contenuta 
in una parte del segnale FAA che non viene mai 
usata in una normale trasmissione e ricezione 
monofonica. Di conseguenza, il segnale M può 
essere rivelato da un ricevitore normale (mono¬ 
fonico) nello stesso modo e con la stessa qua¬ 
lità di una trasmissione monofonica FM. Il si¬ 
stema multiplex soddisfa quindi i requisiti 
richiesti da un sistema compatibile. 

IL DECODER UZ 42 

Come sopra accennato, affinchè la trasmissio¬ 
ne FM stereo possa essere riprodotta senza 
nulla perdere delle sue iniziali caratteristiche, 
è indispensabile che avvenga la conversione 
del segnale all'uscita del discriminatore FM, e 
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comunque prima delTingresso delTamplifica- 
tore audio; questo compito è lasciato al Deco¬ 
der, il quale comprende un dispositivo con in¬ 
dicazione luminosa che segnai.' se la trasmis¬ 
sione che si sta ricevendo è stereo o mono¬ 
fonica. 

Nel Decoder UZ 42 la frequenza pilota di 19 
Kc/s viene usata per rigenerare la sottoportante 
a 38 Kc/s; quest'ultima viene aggiunta alle 
bande laterali L-R e il segnale modulato che 
si ricava viene successivamente applicato ad un 
circuito rivelatore. 

Il segnale di direzionalità L-R riapparirà 
all'uscita del rivelatore AAA; aggiungendo a 
questo il segnale monofonico M, si avrà il 
segnale L (sinistro), mentre sottraendo (cioè 
aggiungendolo in opposizione di fase) si avrà il 
segnale R (destro). 

Di seguito diamo parte dello svolgimento 
algebrico della somma e differenza dei due 
segnali: 

segnale sinistro 

L=(L4*R) + (L—R)=L+R + L—R = 2L 
segnale destro ^ 

L:= (L-f R) —(L—R) = L+ R —L + R = 2R 

In fìg. 3 è riportato lo schema di principio 
del Decoder UZ42. Le frecce indicano le fasi 
del segnale (L-R) dopo la rivelazione; non è 
difficile rendersi conto di come avvengono le 
somme o le sottrazioni dei due segnali e come 
si ottengono i segnali L e R separati. 

Perchè il circuito generatore della sottopor¬ 
tante a 38 Kc/s funzioni egregiamente è ne¬ 
cessario che il segnale-pilota con frequenza 
di 19 Kc/s sia esente da segnali spuri; ciò ri¬ 


chiede ovviamenté un buon filtraggio da parte 
del ricevitore- o sintonizzatore FM. Nello stes¬ 
so tempo però è necessario che non si verifichi 
uno « slittamento di fase », essendo della mas¬ 
sima importanza che la sottoportante a 38 Kc/s 
rigenerata nel ricevitore, sia perfettamente in 
fase con la sottoportante a 38 Kc/s prodotta 
nel trasmettitore. 

Quando al Decoder UZ 42 perviene un se¬ 
gnale monofonico, il segnale di bassa frequenza 
seguirà il cammino L + R (M) e verrà appli¬ 
cato con uguale ampiezza all'ingresso dei due 
amplificatori; e ciò è effettivamente quello che 
si desidera. Solo un po' di rumore raggiungerà 
il rivelatore attraverso il cammino (L-R) ma 
perverrà all'ingresso dei due amplificatori in 
opposizione di fase. 

Il livello di questo segnale di disturbo è bas¬ 
so, e non esistendo una portante, anche il ren¬ 
dimento del rivelatore sarà basso. 

Perchè il segnale presente all'ingresso del De¬ 
coder sia esente da distorsioni è necessario 
che l'amplificatore di frequenza intermedia del 
radioricevitore abbia una larghezza di banda 
pari a 18Q Kc/s. In alcuni ricevitori mono¬ 
fonici FM (ricevitori FM convenzionali) tale 
larghezza di banda è inferiore a 180 Kc/s, 
arrivando perfino al valore di 120 Kc/s; ora 
data l'ampiezza relativamente bassa dello spet¬ 
tro delle frequenze elevate audio, questo re¬ 
stringimento della banda passante non produce 
un deterioramento della riproduzione delle fre¬ 
quenze elevate audio per cui, per ciò che ri¬ 
guarda le trasmissioni monofoniche si può par¬ 
lare ancora di alta fedeltà. 

Viceversa, il segnale stereo modulato (L-R) 
viene senz'altro attenuato e distorto da un 
amplificatore F.l. con banda passante eccessi¬ 
vamente stretta. Può verificarsi distorsione an- 
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che del segnale M, per cui le terze armoniche 
possono cadere entro il segnale modulato 
(L-R) e produrre note di battimento. 

Questi inconvenienti sconsigliano pertanto 
l'adattamento di un ricevitore FM di bassa 
qualità al Decoder UZ42. Oltre a ciò, si tenga 
presente che la risposta in frequenza del di¬ 
scriminatore deve essere lineare per 53 Kc/s, 
perchè le condizioni di perfetta separazione 
siano rispettate. 

Al Decoder UZ 42 dovranno quindi essere 
collegati sintonizzatori o ricevitori di elevata 
qualità. 

Qualsiasi tipo di buon sintonizzatore FM di¬ 
spone di un'apposita presa ai cap^ della quale 
è possibile prelevare il segnale FM stereo da 
decodificare. In questo caso il collegamento 
al Decoder UZ 42 risulta immediato, e di una 
facilità estrema; in fig. 4 è indicato come ese¬ 
guire l'allacciamento rispettivamente tra il sin¬ 


tonizzatore, il decoder e l'amplificatore di bassa 
frequenza. 

I collegamenti potranno anche essere di una 
certa lunghezza e dovranno comunque essere 
eseguiti esclusivamente con cavo schermato a 
basse perdite, di capacità non superiore ai 
100 pF/m; e bene poi, affinché non si verifi¬ 
chino indesiderabili fenomeni di diafonia, che 
i due segnali stereo giungano aM'amplificatore 
con due collegamenti separati: di corredo al 
Decoder UZ 42 vengono fornite le apposite spine 
di tipo americano RCA per effettuare i vari 
allacciamenti. 

Nel caso che per la ricezione dei segnali FM 
sia usato un radio ricevitore convenzionale, 
occorre assicurarsi della sua buona qualità e 
della fedeltà di risposta dell'amplificatore a 
frequenza intermedia e del discriminatore. 

Si renderà poi necessario predisporre una 
adatta presa di uscita, o comunque collegare 
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uno spezzone di filo schermato direttamente 
su! circuito di rivelazione, in un punto dove 
sia presente Finterò segnale FM multiplex. 

A questo scopo viene indicato, a titolo di 
esempio, parte dello schema di un ricevitore 
di tipo commerciale sul quale è messo in ri¬ 
lievo il punto esatto di collegamento per il 
Decoder UZ 42, cioè al centro del discrimina¬ 
tore FM: come si noterà l'operazione è facilis¬ 
sima, e nessuna modifica deve essere appor¬ 
tata al ricevitore (fìg. 6). 

COMANDI 

Come precedentemente accennato, l'unico co¬ 
mando presente sul pannello frontale del De¬ 
coder UZ 42, è l'interruttore di accensione. 

In pratica, qualora l'alimentazione di rete 
fosse derivata e comandata dall'interruttore di 
accensione del sintonizzatore o del radio rice¬ 
vitore, il Decoder, predisposto nella posizione 


di acceso, potrebbe essere completamente di¬ 
menticato. 

Sul pannello frontale, accanto all'interruttore 
ON/OFF, trova posto una lampadina spia a 
doppia indicazione: una luce appena avver¬ 
tibile indicherà l'avvenuta accensione del De¬ 
coder; un aumento sensibile della luminosità 
starà a indicare che è stata individuata dal 
sintonizzatore una trasmissione stereo multi¬ 
plex, e che di conseguenza l'amplificatore di 
bassa frequenza risulta pilotato con un segnale 
stereo. 

Sul retro dell'apparecchio si nota, partendo 
da sinistra, l'uscita del cavo di alimentazione, 
la presa RCA dell'ingresso segnale multiplex, 
e le due prese RCA per l'uscita dei segnali di 
bassa frequenza da inviare all'amplificatore; 
questo deve essere necessariamente di tipo 
stereo, e di potenza sufficiente a ricreare pie¬ 
namente l'effetto « presenza ». 
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Dall'esame dei dati tecnici riportati alTini- 
zio, si può rilevare come all'uscita del sinto¬ 
nizzatore o radio ricevitore a modulazione di 
frequenza debba essere disponibile un segnale 
multiplex di ampiezza minima uguale a 90 mV. 
Nella quasi totalità dei casi risulterà indispen¬ 
sabile collegare al ricevitore un'ottima antenna 
ricevente a mezzo di una buona linea di disce¬ 
sa (linea bifilare a isolante cellulare). Per buo¬ 
na antenna ricevente si può consigliare una 
Yagj con dipolo ripiegato, un riflettore e un 
direttore. 

L'adozione di tale tipo di antenna permette 
la eliminazione di eventuali riflessioni da ter¬ 
go o laterali e, in ragione dell'aumento gua¬ 
dagno, una difesa contro eventuali disturbi. 

Nel caso in cui siano da temere riflessioni dal 
terreno antistante (raggio diretto in arrivo ra¬ 
dente la superfìcie terrestre) può essere una 
buona difesa l'adozione di due antenne rice¬ 
vente poste su piani orizzontali sovrapposti. 

Nei casi difficili è necessario ricorrere al con¬ 
siglio di ditte specializzate, specialmente per 
quanto riguarda il perfetto adattamento delle 
impedenze. 

Per quanto concerne la tensione di alimen¬ 
tazione, il Decoder è predisposto in fabbrica 
per 220 V; qualora si renda necessaria una 
trasformazione, o sia disponibile una tensione 
dì rete inferiore, occorrerà effettuare lo spo¬ 
stamento di un collegamento del trasforma¬ 
tore di alimentazione posto internamente al¬ 
l'apparecchio; questo è perfettamente accessi¬ 


bile urta volta sfilato il mobiletto anti-urtò del 
telaio di base. 

La fìg. 8 indica come varia il collegamento 
per tensioni di rete eguali rispettivamente a 
no 125, 140 160 e 200 220 V. 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

Facendo riferimento al circuito elettrico del 
Decoder, si può esaminare il funzionamento 
di ogni singolo stadio. 

Il Decoder UZ 42 impiega cinque transistori e 
sei diodi, ai quali spetta il compito di trasfor¬ 
mare opportunamente il segnale multiplex pre¬ 
sente all'ingresso, e rendere disponibile ai mor¬ 
setti di uscita i due segnali di bassa frequenza 
stereofonici 

Al primo transistore, un AC 125, è affidato il 
compito di adattare l'alta impedenza dì in¬ 
gresso (50 l^U ) all'impedenza di ingresso 
(circa 1 kri) del transistore AF117. Il colle¬ 
gamento di quest'ultimo sarà quindi a collet¬ 
tore comune; il segnale presente ai capi del¬ 
l'emettitore viene inviato al circuito filtro, che 
separa la sottoportante 19 Kc/s dal resto del¬ 
l'informazione multiplex. 

Attraverso un circuito accordato, formato da 
LI e C 4, questa frequenza pilota giunge alla 
base del transistore AF 117, che provvede ad 
amplificarla opportunamente e, attraverso un 
circuito accordato quale carico di collettore, a 
trasferirla a] terzo transistore AF117. 

Sul carico di questo transistore avviene la 
duplicazione di frequenza: il secondario dei 
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circuito accordato di collettore fa capo a due 
diodi collegati quali raddrizzatori a doppia 
semi-onda. 

In tal modo sulla base del quarto transistore 
AF 118, sarà presente un segnale di frequenza 
pari a 38 Kc/s (Figg. 2a - b - c - d) 

Il secondario del circuito accordato di col¬ 
lettore è sempre del tipo con presa centrale; su 
questa presa sono inviate tutte le frequenze 
del segnale multiplex separate dal filtro passa- 
basso collegato al collettore del primo tran¬ 
sistore AC 125. In pratica avremo le due bande 
laterali dell'informazione L-R, e l'intera in¬ 
formazione L + R. 

Sul secondario di L 4 viene ricostruito, in tal 
modo, l'intero segnale multiplex costituito dal¬ 
la portante a 38 Kc/s modulata in ampiezza 
da L—R, e tutte le frequenze comprese tra 
0 e 15 Kc/s relative all'informazione 
M = L + R. 

Questo inviluppo di frequenze appare ai capi 
del ponte costituito dai quattro diodi 0 A 85 F: 
in questa parte del circuito, come precedente- 
mente accennato, avviene la som ma/differenza 
delle due informazioni che dà come risultato 


l'originale segnale stereo codificato dalla tra¬ 
smittente. 

Al fine di sopprimere un'eventuale residuo 
di informazione L -)- R, è presente all'uscita un 
ponte di resistenze al quale fa capo un circuito 
costituito dall'ultimo transistore, un AF117, 
il quale riceve il segnale somma, lo sfasa di 
180” e lo ripresenta ai capi del ponte. 

In tal modo i due segnali in opposizione di 
fasi si elidono, evitando che il segnale stereo 
all'uscita del Decoder sia disturbato da un 
residuo di informazione L + R. 

Relativamente al circuito di alimentazione, si 
vede come la lampadina da 6 V/50 mA sia 
collegata in serie all'alimentazione dell'intero 
complesso; la resistenza R 31 da 220 fi prov¬ 
vede a tenere ad una determinata soglia di 
corrente il filamento della lampada. 

Se alla presa « stereo input » del Decoder 
perviene un segnale stereo, anche costituito 
dalla sola sottoportante a 19 Kc/s, l'aumen¬ 
tato assorbimento dei transistori Q 2, Q 3, Q 4, 
Q 5 si ripercuoterà sulla lampadina; la segna¬ 
lazione sarà così immediata, e non rimarranno 
dubbi sulla natura della radiotrasmissione sin¬ 
tonizzata. 
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TECNICA 

ELETTRONICA 

SYSTEM 

MILANO • VIA MOSCOVA 40/7 
ROMA - VIA F. REDI. 3 
Telefono 86 92 02 


CARATTERISTICHE 


Gamma di frequenza VHP 

48 - 80, 80 - 140, 140 - 
260 MHz 

Gamma di frequenza UHF 

450 - 800 MHz 

Impedenza d'ingresso 

75 fi sbilanciata 

300 fi bilanciata con ba¬ 
lun esterno 

Sensibilità 

da 20 p,V a 10.000 piV e 
con divisore esterno fino 
a 0,1 V 

Precisione di frequenza 

entro ± 1,5% 

Precisione sensibilità 

entro ± 3 dB in VHF 
entro ± 6 dB in VHF 

Banda Passante FI 

da 250 kHz a 350 kHz 
circa 

Transistori e diodi usati 

5 - 2 G 140, 1 - AFZ 12, 2 - 
1 N 82, 2 - 1 G 26, 1 - 0 A 
159 

Alimentazione 

da una batteria a 4,5 V 
tipo normale 

Durata media batteria 

100 ore circa di funziona¬ 
mento intermittente 


MISURATORE 

DI CAMPO 

UHF VHP 

Dimensioni senza borsa 23x13x9 cm 

con borsa 22,5x15x10 cm 

Peso senza borsa kg 2.100 

con borsa kg 2,900 

Accessori Borsa in cuoio 

Divisore ester. rapp. 1:10 
Balun 75 - 30011 
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TARATURA E PROCEDURA DI ALLINEAMENTO 

Predisposizione degli strumenti 

Qualora non sia disponibile l'apposito gene¬ 
ratore FM multiplex, si può egualment peroce- 
dere alla taratura del Decoder UZ 42 sfruttando 
le radiotrasmissioni locali di stereofonia, e av¬ 
valendosi, quale strumento di laboratorio, so¬ 
lamente di un oscillografo per bassa frequenza. 

Predisposto il Decoder sull'esatta tensione di 
rete, collegare l'amplificatore stereofonico alle 
uscite disposte sul retro dell'apparecchio, ri¬ 
spettando le indicazioni « de&tra » e « sinistra » 
affinchè gli altoparlanti possano riprodurre in 
modo esatto il segnale irradiato dalla trasmit¬ 
tente. 

Alla presa « stereo input » collegare l'uscita 
di un sintonizzatore o di un radioricevitore 
FM, al quale dovrà far capo necessariamente 
una antenna che consenta di sintonizzare con 
sicurezza le trasmissioni in stereofonia; sof¬ 
fermiamo l'attenzione del lettore suM'impor- 
tanza che riveste il fatto di poter disporre di 
un ottimo segnale mujtiplex: tutte le operazio¬ 
ni di taratura sono legate a questa condizione. 


Collegare l'ingresso verticale dell'oscillografo 
al terminale di collettore del transistore AFl 18; 
durante questa operazione accertarsi che il 
puntale dello strumento non provochi acci¬ 
dentalmente dei cortocircuiti tra i terminali 
del transistore e gli altri componenti, come 
resistenze e condensatori. 

Successivamente collegare il Decoder UZ 42 
alla linea di alimentazione, commutare l'inter- 
rutore nella posizione di acceso, e controllare 
che la lampadina da 6 V/50 mA si accenda 
debolmente: ciò che sta ad indicare che nel 
Decoder scorre una debole corrente e che i 
vari circuiti accordati sono fuori sintonia. 


V OPERAZIONE 

Sintonia dei circuiti accordati 

Questa operazione deve interessare le bobine 
LI, L 2, L 3; attraverso la regolazione dei 
nuclei è possibile sintonizzare i vari stadi sulla 
frequenza di 19 Kc/s. 

Sui nuclei occorre agire esclusivamente con 
l'apposito cacciavite in nylon, e la taratura 
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deve interessare successivamente e alternati¬ 
vamente le tre bobine; durante questa prima 
ricerca, l'oscillografo deve essere predisposto 
sulla massima sensibilità, affinchè anche la più 
piccola variazione risulti visibile sullo schermo. 

Non appena su questo apparirà il segnale a 
38 Kc/s (l'oscillografo è collegato al transisto¬ 
re AF 118 su! collettore del quale la portante 
a 19 Kc/s è stata già duplicata a 38 Kc/s), 
ridurre gradatamente la sensibilità con il com¬ 
mutatore a scatti e con il controllo di guada¬ 
gno lineare, sino ad osservare con sufficiente 
chiarezza le varie sinusoidi. 

L'avvenuta sintonia verrà denunciata anche 
dal rimprovviSQ aumento dì luminosità della 
lampadina posta sul pannello frontale; le tre 
bobine, comunque, devono essere regolate per 
la massima ampiezza visibile sull'oscillografo; 
si potrà notare che esistono, nella variazione 
del nucleo, due punti di accordo; posizionare 
i nuclei in quello che corrisponde alla maggio¬ 
re introduzione nella bobina. 

A questo punto agire sul nucleo di L4; que¬ 
sta bobina dovrà essere regolata alla frequenza 
dì accordo di 38 Kc/s, e per la migliore defi¬ 
nizione di sinusoide visibile suM'oscillografo. 

Si noterà come, variando la posizione del 
nucleo, il segnale tenderà a ruotare di fase, 
appiattirsi, distorcersi: controllare visivamente 
che il segnale rigenerato sia il più possibile 
lineare ed esente da distorsioni. 


2* OPERAZIONE 
^Controllo della fase 

Finora il controllo di guadagno dell'ampli¬ 
ficatore stereofonico è stato regolato per il 
mìnimo: per questa seconda fase di operazio¬ 
ni, ruotare il controllo di guadagno per un 
giusto livello di ascolto. 

Il controllo della fase deve essere eseguito 
durante la trasmissione dei segnali di prova, 
i quali consentono di tarare la separazione e 
il bilanciamento fra i due canali e la fase degli 
altoparlanti. 

Occorre che il segnale irradiato interessi solo 
un canale, ad esempio il destro: il Decoder 
UZ 42 fornirà invece all'amplificatore stereo- 
fonico un segnale monoaurale; i due altopar¬ 
lanti quindi riprodurranno il medesimo se¬ 
gnale. 

Affinché si realizzi la condizione di massima 
separazione, occorre che la frequenza della 


portante a 19 Kc/s fornita al Decoder, sia esat¬ 
tamente in fase con la frequenza di 38 Kc/s 
rigenerata: la fase dei due segnali potrà essere 
regolata ritoccando opportunamente il valore 
di L 1. Sarà sufficiente una pìccola variazione 
del nucleo per ritrovare la giusta fase dei due 
segnali: uno spostamento eccessivo, infatti, 
porterebbe fuori sintonia la bobina, e quindi 
la portante a 38 Kc/s rigenerata si smorze¬ 
rebbe. In questo caso si vedrebbe la lampadina 
spegnersi, e la sinusoide suMo schermo del¬ 
l'oscillografo annullarsi. 

Una volta posizionato opportunamente il nu¬ 
cleo della bobina L 1 per il massimo segnale 
udibile nel canale destro, agire con un caccia¬ 
vite a lama sottile su! potenziometro semi¬ 
fìsso R 20 da 10.000 O; 1 esatta posizione 
potrà essere individuata controllando che nel 
canale sinistro il segnale corrisponda al mi¬ 
nimo. Ritornare eventualmente a tarare il nu¬ 
cleo di LI, quindi di nuovo il potenziometro 
fino ad ottenere la migliore separazione. 

In pratica il segnale nei canale sinistro non 
si annullerà completamente; rimarrà un resi¬ 
duo che non pregiudicherà il buon ascolto e 
l'effetto presenza delle trasmissioni stereofo¬ 
niche. 

Ad, un segnale appena udibile su! canale sini¬ 
stro, con livello di ascolto normale su quello 
destro, corrisponde una separazione di circa 
30 dB. (A questo proposito ricordiamo che la 
normale separazione fra le due tracce dei di¬ 
schi microsolco stereofonici a 33 giri corri¬ 
sponde a 20 -r- 25 dB). 

Come precedentemente accennato, il con¬ 
trollo della separazione canali può essere fatto 
sull'uno o suM'altro degli altoparlanti, a se¬ 
conda del segnale radio trasmesso; qualora 
l'amplificatore stereofonico consenta una com¬ 
mutazione immediata dei canali, sarà utile pas¬ 
sare rapidamente dal canale destro al sinistro, 
e dalla posizione stereo alla posizione mono¬ 
aurale, per un miglior controllo della taratura 
eseguita. 

Alla fine delle operazioni, colare una goccia 
di cera o paraffina sui nuclei delle quattro 
bobine, e fissare con una goccia di vernice la 
posizione del potenziometro di bilanciamento 
R 20. 

Come Specificato nelle caratteristiche tecni¬ 
che all'inizio della descrizione, il Decoder UZ 42 
si commuta automaticamente in posizione di 
monoaurale qualora il segnale fornito dal sinto¬ 
nizzatore FM sia appunto di questo tipo; la 
lampadina da 6 V/50 mA, collocata sul pan¬ 
nello frontale, rimarrà comunque spenta. 
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N. cat. 

Sìmbolo 

E)e&cr]zione 

N. 

D/32 

R22 

Resistenza 56 kfl 1/2 W 10 % 

1 

D/32 

R23-33 

Resistenza 1,2 kll 1/2 W 10% 

2 

D/32 

R24 

Resistenza 15 fi 1/2 W 10 % 

1 

D/32 

R30 

Resistenza 3,3 kfì 1/2 W 10 % 

1 

D/32 

R31 

Resistenza 2,2 kfl 1/2 W 10 % 

1 

D/42 

R32 

Resistenza 270 12 1 W 10 % 

1 

B/339-4 

Cl-2 

Cond. elett. 2 ^xF 25 V x C.S. 

2 

HK/214-B 

C3 

Cond. elett. 25 ^xF 15 V x C.S. 

1 

B/198-5 

C4-7-10-13 

Cond. poliestere 33000 pF 125 V x C.S 

4 

HK/220-C 

C5 

Cond. poliestere 1500 pF 125 V Vort 

1 

B/345 

C6 

Cond. elett. 20 p,F 25 V x C.S. 

1 

B/331-2 

C8-9-12 

Cond. elett. 10 p,F 6 V x C.S. 

3 

B/219 

Cll 

Cond, poliestere 0,1 (XF 125 V Vari 

1 

B/331-3 

C14 

Cond. elett. 20 [XF 6 V x C.S. 

1 

HK/219-D 

C15 

Cond. elett. 320 \lF 3 V x C.S. 

1 

B/343 

C16 

Cond. elett. 10 \XF 25 V x C.S. 

1 

HK/222-C 

C17-18 

Cond. poliestere 1000 pF 125 West 

2 

HK/218-B 

C19 

Cond. elett. 64 ptF 25 V x C.S. 

1 

B/577 

C20 

Cond. elett. 200 \XF 50 V Vest 

1 

B/57Ó 

C21 

Cond. elett. 100 ptF 50 V Vest 

1 

HK/308 

TI 

Trasformatore d'alimentazione 

1 

HK/309 

LI 

Bobina ( marrone ) 

1 

HK/310 

L2 

Bobina (rosso) 

ì 

HK/3U 

L3 

Bobina (arancio) 

ì 

HK/312 

L4 

Bobina (giallo) 

1 

0/1155 

SI 

Deviatore unipolare 

1 

G/1704 

XL 

Lampadina 6 V 0,05 A 

1 

G/403 

PXL 

Porta lampadina 

1 

G/2583 

J2-3 

Presa RCA a 2 posti 

1 

G/2581-1 

J1 

Presa RCA a 1 posto 

l 

HK/413 

CSI 

Circuito stampato 

1 

G/479-2 

TBl 

Basetta 6 posti + 1 massa 

1 

D/150 

R20 

Trimmer 10 kH Lin. 

1 

G/102 

— 

Paglietta dì massa 

* 1 

G/96 

— 

Ancoraggio 

7 

G/2582 

— 

Spine per J1-2-3 

3 

HK/5n 

— 

Telaio serigrafato 

1 

G/161 

— 

Ferma cordone ' 

1 

HK/604 

— 

Distanziatore 0 3x7 

4 

G/21 

— 

Vite 3MA X 6 

11 

G/25 

— 

Vite 3MAx 15 

4 

HK/602 

— 

Dato 3MA 

15 

G/236 

— 

Gommino passa cordone 

1 

G/167-10 

—■ 

Aletta di raffreddamento 

1 

HK/901 

— 

Cordone + spina 

1 

C/106 

—■ 

Filo schermato 

430 mm 

C/193 

'— 

Trecciola rossa 

160 mm 

C/193 


Trecciola gialla 

360 mm 

C/152 

^—■ 

Filo nudo 0 0,8 

105 mm 

C/305 

— 

Tubo vipla 0 3 

100 mm 

C/306 

— 

Tubo vipla 0 4 

50 mm 

C/307 

— 

Tubo vipla 0 5 

110 mm 

C/308 

— 

Tubo vipla 0 6 

20 mm 

t/3}0 

— 

Tubetto vipla 0 8 

30 mm 

C/351 

— 

Tubetto steri ingato 0 0,5 

285 mm 

C/352 

— 

Tubetto sterlingato 0 1 

100 mm 

G/1807 

K2 

Gemma 

t 

G/242 

K3 

Piedini di gomma 

4 

HK/719 

K1 

Calotta plastica 

1 

HK/030 

— 

imballo 

1 

HK/027 

— 

Manuale istruzioni 

1 

HK/029 

— 

Sacchetto plastica 

1 
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In con»id.raiÌone dell'.lev.to numero di quesiti che ci pervengono, le relative risposte, '•“Y* * 
in questa rubrica ad insindacabile giudizio della redazione, saranno date secondo 1 ordine di arrivo delle neh 

ste stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d'urgenza non possono essere prese in considerazione. , , 

Le domande avanzate dovranno essere accompagnate dall'importo di lire 500 anche in francobolli a copertura 
delle spese postali o di ricerca, parte delle quali saranno tenute a disposizione del richiedente in caso non ci sia 
possibile dare una risposta soddisfacente. 




Sig. DE COLA S. - Messina 

Convertitori a transistori 

Il convertitore al quale fa riferimento non 
è stato montato nel nostro laboratorio, ma 
il relativo schema che è stato estratto da 
una rivista estera, è esatto. 

Convertitori di sicuro funzionamento, per¬ 
chè sperimentati nel nostro laboratorio sono 
quelli descritti nel n. 11/1963 e n. 2/1965. 
La descrizione è completata da tutti i dati 
richiesti. 

Tenga presente che la GBC dispone di sur¬ 
voltori a transistori, con uscita a 220 V 
50 Hz con alimentazione a 12 e 2A V, per 
potenza di 120, 150, 300 e 400 W, che nel 
nuovo catalogo portano le sigle H/600, 
H/601, H/602 e H/603. 


te di alimentazione mediante un trasforma¬ 
tore avente al secondario una tensione di 
12 V. Questa tensione è livellata tramite un 
solito filtro RC nel quale R è costituita da 
una resistenza regolabile alfine di permette¬ 
re di ottenere all'uscita una tensione cor 
rispondente alle necessità. 

Il relè sensibile funge da semplice inter¬ 
ruttore. Quando la sua lamella è attirata 
inserisce la tensione di alimentazione del 
relè secondario che in questo caso è ali¬ 
mentato dalla stessa rete, ma per il quale 
può essere adottata qualsiasi altra soluzio¬ 
ne. In posizione TI si ottiene una tempo- 
rtzzazione da 10 a 50 secondi in posizione 
T2 fino a 3 primi e 30 secondi. Il valore 
delle capacità naturalmente può essere mo¬ 
dificato in modo da ottenere i tempi desi¬ 
derati. 


Sig. GRIPPA A. - Como 
Temporizzatori 

In figura 1 è rappresentato lo schema di un 
temporizzatore alimentato dalla normale re¬ 


in figura 2 è visibile lo schema di un tem¬ 
porizzatore autonomo, cioè alimentato da 
una pila a 9 V il quale funziona automa¬ 
ticamente rimettendosi in marcia senza che 
vi sia la necessità di schiacciare alcun pul¬ 
sante. Nella fase iniziale funziona esatta- 


Fig. 1 - Temporizzatore 
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Fig. 2 - Temporizzatore alimentato a 12 V. 


mente come il temporizzatore precedente, 
successivamente, dopo un periodo di tem¬ 
po stabilito, tramite un altro relè si ha il 
ritorno automatico alla posizione di parten¬ 
za e così via. 

Lo schema è talmente elementare che non 
necessita di particolari spiegazioni. Il relè 
n. 1 deve essere del tipo a due circuiti. 
Questi due temporizzatori sono stati de¬ 
scritti sul n. 1083 di Hauteparleur. I tran¬ 
sistori Y 633 corrispondono alVOC 12. 


Sig, Dott. PASSARDI R. - Milano 

Apparecchio d'ascolto B.F. 

Dato che fra il posto d'ascolto ed il posto 
microfonico intercorre la distanza di circa 
40 metri sarebbe opportuno ricorrere all'uso 
di un radiomicrofono sintonizzato sulla gam¬ 
ma delle onde medie o lunghe. D'altra parte 
dato che tale apparecchio dovrebbe avere 


una stabilità molto elevata e di conseguenza 
la sua costruzione risulterebbe piuttosto 
complicata, le consigliamo di costruire Lap* 
parecchio interfonico descritto nel n. 3/1963, 
pagina 235, di SELEZIONE RADIO TV, 
il quale ha il notevole vantaggio di poter 
essere usato, in un tempo successivo, anche 
per scambio di comunicaziom bilaterali con 
la bambina. Essendo costruito con transistori 
oltre ad un basso rumore di fondo presenta 
il vantaggio di essere indipendente dalla 
rete di alimentazione la quale, specialmente 
durante i temporali, è soggetta a delle inter¬ 
ruzioni particolari, questo è di notevole im¬ 
portanza dato l'uso che lei desidera fare di 
questo apparecchio. 

Questo interfonico può essere alimentato 
anche dalla rete tramite lo speciale alimen¬ 
tatore della GBC H/580 che fornisce una 
uscita di 12 V, \5 mA. 

In figura 1 riportiamo lo schema di un 
apparecchio similare a valvole il quale può 
essere usato anch'esso per comunicazioni bi¬ 
laterali con due o più posti o, come nel 
suo caso con un solo posto d'ascolto. 

I valori dei componenti sono i seguenti'. 

CI = C2 = 0,0022 [xF carta, 200 V; C3 = 
= 0,005 [iF carta, 250 V; C4 = C5 = 
= 60 [xF elettrolitico, 150 V; Ri = 
= 0,5 Mn, potenziometro controllo volu¬ 
me; R2 = 6,8 un, */2 W; R3 = R4 = 
0,47 un, V2 W; R5 = 10 kH, 1/2 W; 
R6 = R7 = 68 n, i/2 W; R8 = 2,2 kn, 

1 W. SI, 2 ecc., altoparlanti a magnete per¬ 
manente da 3 0 4 FI; SWl = interruttore', 
SW2 = SW3 nel suo caso possono essere 
eliminati collegando direttamente i due al¬ 
toparlanti a T\ eT2. Tl = trasformatore 



Fig. 1 - Schema elettrico di un interfonico. 
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di entrata primario 4 il, secondario 25 kfl; 
T2 = trasformatore di rete con primario 
universale e secondario a 125 V, 50 mA, 
6,3 V 2 A. 


Sig. DE CESERÒ M. - Pavia 

Sweep-Marker 

Le consiglio la costruzione dello SWEEP- 
MARKER « Eico » mod. 360 la cui de scri¬ 
zione ^ con relativo schema, è stata pubbli¬ 
cata sul n. 4/1963 di SLLLXIONE TECNI¬ 
CA e che è fornito sotto forma di scatola 
di montaggio dalla GBC (SM/134). 

La Eico produce anche un tipo di sweep- 
marker più completo (modello 369} che è 
fornito oltre che montato anche sotto forma 
di scatola di montaggio dalla GEC(SM/1^3). 
Per eventuali acquisti si potrà rivolgere di¬ 
rettamente alla sede di Pavia. 


Sig. RAVANELLO C. - Cugliasco 

Pubblicazioni varie 

;; fatto che SELEZIONE RADIO TV sm 
il periodico di elettronica più diffuso in 
Italia ci sembra un argomento più che valido 
per consigliarne Tabbonamento: nulla infatti 
più che la tiratura può dimostrare la validità 
deU*impostazÌone di una rivista. 

Da parte nostra Passicuriamo che nel 1966 
e negli anni seguenti, la rivista manterrà fe¬ 
de ai suoi impegni trattando tutti quegli 
argomenti che sono del massimo interesse 
per i lettori che, come lei, sono desiderosi 
di approfondire le proprie cognizioni nel 
campo della radiotecnica. Come manuali per 
approfondire i suoi studi le consigliamo i 
seguenti. 

CALLEGARI: Radiotecnica per il labora¬ 
torio - Edizioni II Rostro - Milano. 

DILDA: Radiotecnica, elementi propedeu¬ 
tici, radiocomunicazioni e radioapparatij 
complementi ed aggiornamenti - 3 volu¬ 
mi. Levrotto & Bella - Torino. 

MANNINO PATANÈ: La tecnica elettro¬ 
nica e le sue applicazioni - 2 volumi. 
Ed. Hoepli. 

SOATI: Autoradio, installazioni e ripara¬ 
zione. Ed II Rostro. 



Fig. 1 - Schema* elettrico del signal tracer. 


Le 'Suddette case editrici, a richiesta, le in¬ 
vieranno i propri cataloghi generali, nei qua¬ 
li potrà trovare Velenco di altre interessanti 
opere. 


Sig. GIOCI E. - abb. 4319 

Signal tracer 

In figura 1 riportiamo lo schema richiesto 
di un semplice signal tracer costituito da 
due transistori e da pochi elementi che pos¬ 
sono essere acquistati anche sotto forma di 
scatola di montaggio {ed eventualmente mon¬ 
tati) presso tutti i negozi GBC o per ordi¬ 
nazione alla sede centrale della stessa. 

RI = R4 = 4,7 kf2; R2 = R3 = 220 kO; 
CI = 4.700 pF; C2 = C3 = 4.700 pF, 
transistori - Mistral 353. 

La figura 2 indica come si devono condurre 
le varie fasi di montaggio delPapparecchio 



Fig. 2 - Varie fasi di montaggio dell'apparecchiatura. 
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Fig. 1 - Schema elettrico di un trasmettitore per i 10 metri. 


Sig. MARCHETTI G. - Roma 

Trasmettitore per servizio mobile 
sui IO metri 

In figura 1 è riportato lo schema di un tra¬ 
smettitore per / IO metri, completo di mo¬ 
dulatore, nel quale, come richiesto, si fa 
uso di tubi KCA. La potenza di uscita è del- 
Vordine dei 10 W. 

Il valore dei vari componenti è il seguente', 
Cl = 15 pF mica, 500 V; C2 = 50 pF 
mica, 500 V; C3 = C7 = C8 = C9 = 
= 0,001 p,F mica, 500 V; C4 = 4-25 pF 
variabile', C5 = 50 pF ceramico', C6 = 
= 100 pF mica, 600 V;. CIO = 5-50 pF 
variabile; Cll = 5-100 pF variabili', C12 = 
50 [jlF elettrolitico, 6V;Cl3 = 10iJiF elet¬ 
trolitico, 25 V; C14 = C15 = 0,01 |jlF 
carta, 400 V; C16 = 20 |jlF elettrolitico, 
25 V; C17 = 4 [xF elettrolitico, 300 V; 
RI = R9 = RIO = 0,1 Mn, 1/2 W; R2 = 

= 500 n, 1 W; R3 = 66 kO, 2 W; R4 = 

= 20 kn, 1 W; R5 = 68 1/2 W; R6 = 

= R15 = 10 kn, 2 W; R7 = 1 kn poten¬ 

ziometro a filo 2 W; R8 = 3,3 kfì, V 2 W; 

RII = R13 = 0,2 Mn, 1/2 W; R 12 = 


= 15 kn, 1/2 W; R14 = 250 fì, 2 W. 

LI = L3 = 2,5 mH impedenza a RF; 
L2 = L5 = 10 spire di filo argentato av¬ 
volte su un diametro di 19 mm e su una 
lunghezza di 37 mm. L4 = impedenza da 
21 \x¥L. 

Tl = trasformatore microfonico primario 
100 fi, secondario 60 kfì. 

T2 = trasformatore di modulazione da 
10 W; primario 10 kfl, con presa centrale, 
secondario 4500 fi. 

X = cristallo da 1 MHz (circa)', SI = inter¬ 
ruttore a due posizioni; S2 = interruttore 
a pulsante normalmente chiuso. 

Da notare che la neutralizzazione è fatta 
tramite il piedino 2 dello zoccolo che nelle 
valvole non ha connessione interna. 


Sig. DELLA TORRE G. - Genova 

Amplificatore da 15 watt 

In figura 1 è riportato lo schema di un am¬ 
plificatore HI-FI il quale consente di otte¬ 
nere una potenza di uscita dell'ordine dei 
15 W facendo uso di alcune delle valvole 
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americane in suo possesso. Il valore dei vari 
componenti è il seguente'. 

CI = 40 [ìF elettrolitico, 300 V; C2 = 
= C4 = C3 = 0,23 [JlF carta, 400 V; C3 = 
= 3,3 pF ceramico o mica, 600 V; C6 = 
= 130 pF ceramico o mica, 300 V; C7 = 
= C8 = 0,03 [iF, 300 V; C9 = 0,02 p-F 
carta, 600 V; CIO = 100 ^F elettrolitico, 
30 V; Cll = 80 p,F elettrolitico, 430 V; 
C12 = 40 p-F elettrolitico, 430 V. F = 
= fusibile da 3 A. L = impedenza da 3 H, 
160 mA resistenza ex. 15 Fi o minore. 
RI = 1 Mn, potenziometro controllo volu¬ 
me', R2 = 10 kFÌ; R3 = 820 kFÌ; R4 = 
= 820 O; R3 = 220 kFÌ; R6 = R7 = 
= 13 kn, ±5%, 2 W; R8 = 3,9 kO, 
2 W; R9 = RIO = lOOkFì', RII = R12 = 
= 1 kFì; R13 = R14 = 100 Fi; R13 = 

= 8,2 kFl; R16 = 13 kFÌ, 1 W; R17 = 

= 68 kFÌ; R18 = 4,7 kFÌ, 2 W; R19 = 

= 270 kFÌ, 1 W; R20 = 47 kFÌ; R21 = 

= 100 n, regolazione dell bum; SR = retti¬ 
ficatore al selenio 20 mA, 133 Veff. TI = 
= trasformatore di uscita 6,6 kFÌ placca 


placca, 30 W, frequenza di risposta 10- 
30.000 Hz. T2 = trasformatore di alimen¬ 
tazione 360-0-360 Veff - 120 A. 6,3 V, 
3,3 A; 3 V - 3 A. resistenze, salvo altra 
indicazione, sono da Vi 


Sig. NOTI G. L. - Livorno 

Cassette acustiche 

Per Valtoparlante PHILIPS in suo possesso, 
le consigliamo Vacquisto della cassetta acu¬ 
stica della GBC A/380 avente Valtezza di 
237 cm, lunghezza 330 cm e profondità di 
133 cm e che troverà anche presso la sede 
di Livorno della GBC. 

Si tratta di una cassetta che, come i tipi 
A/378 e A/379 aventi dimensioni minori, 
è costruita interamente in legno ricoperta da 
tela, completa di schienale e piedini e che 
è stata realizzata, come richiesto, per con¬ 
sentire Vinstallazione degli altoparlanti ellit¬ 
tici. 







■Cia 


AUXILIARY 
POWER POR 
PHEAMPLIFIER, 
IONE-CONTROL. 
AND MIXER 
CIRCUITS 


Fig. 1 - Schema elettrico dell'amplificatore da V5 W, 
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Sig. FALBO G. - Catanzaro 

Cinescopio 24DP4 

Le caratteristiche del cinescopio 24 D P 4 
in suo possesso sono le seguenti'. 

Localizzazione : elettrostatica; deflessione: 
magnetica; schermo 555 x 428 mm; Carat¬ 
teristiche di accensione: 6,3 V - 0,6 A; 
tensione di focalizzazione: 77-400 V; Ten¬ 
sione del T anodo: 18.000 V; Tensione T 
griglia: 300 V; Tensione della griglia con¬ 
trollo (gl): 33-71 Y; Trappola jonica: sin¬ 
gola. 

Non ha corrispondenti. Ulteriori informazio¬ 
ni, anche relative all'altro tubo in suo pos¬ 
sesso, può richiederle direttamente alla ELSI 
di Palermo. 


Sig. SEGUSO E. - Milano 

Megafono a transistori 

Lo schema di flgura 1 si riferisce, come ri¬ 
chiesto, ad un semplicissimo megafono tran¬ 
sistorizzato la cui potenza di uscita è del¬ 
l'ordine di 0,2 W. 

In esso si fa uso di un normale microfono a 
carbone, di un altoparlante da 3 ohm e di 
un transistore OC26. 

Il microfono dovrà essere collocato ad una 
certa distanza dalle altre parti che costitui¬ 
scono il megafono allo scopo di evitare il fe¬ 
nomeno Larsen. 



Fig. 1 -Schema elettrico di un megafono a transistori. 


Sig. CAZZOLA G. - Torino 

Ricezione deila televisione svizzera 

L'emittente svizzera sul canale H usa la 
polarizzazione orizzontale mentre la polariz¬ 
zazione del trasmettitore di Torino è del 
tipo verticale. 

Per la ricezione della suddetta stazione può 
fare uso di un'antenna ad elevato guadagno, 
ad esempio del tipo N/3540, la quale con¬ 
sente di avere un guadagno sul dipolo sem¬ 
plice di 9,5 dB con un rapporto avanti in¬ 
dietro di 14 dB. Sempre presso la GBC 
troverà altre antenne di ottimo guadagno, 
fino a 10 elementi, come ad esempio la 
N/2431-4. 

Presso la sede di Torino della GBC, in via 
Nizza 34, le saranno forniti tutti i consigli 
atti a migliorare la ricezione della stazione 
che desidera ricevere. 

In caso che il segnale risulti piuttosto scarso, 
potrà essere amplificato tramite gli appositi 
amplificatori della GBC illustrati nel cata¬ 
logo generale a partire dalla pagina 823. 


Sig. ALBASINl E. - Milano 

Enciclopedia della Radio del Ferrerò 

La preparazione della ENCICLOPEDIA 
DELLA RADIO di Alfredo Ferraro, edita 
da Sansoni Edizioni Scientifiche, che è defi¬ 
nita un dizionario ragionato sulla tecnica 
delle correnti deboli con particolare riguardo 
alla radiotecnica, televisione ed argomenti 
connessi, ha richiesto ricerche molto pro¬ 
fonde in tutti i campi dell'elettronica data 
la serietà con la quale è stato condotto tale 
lavoro riteniamo senz'altro che quest'opera 
non dovrebbe mancare nella biblioteca di 
chiunque si interessi di tale scienza. 

Altri libri molto interessanti sono quelli del 
Colapietro: TECNOLOGIA DEI COMPO¬ 
NENTI ELETTRONICI {due volumi), edi¬ 
zioni SIDEREA, Via delle Terme Traiano 5, 
Roma; del Dilda: RADIOTECNICA {tre 
volumi) edizioni Levrotto & Bella - Torino, 
e del Callegari: TECNICA DI LABORA¬ 
TORIO, edizioni Prostro, via Monte Gene¬ 
roso 6 - Milano. 
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IL 

CAMPIONE 


TELEVISORE 
DEL MONDO 


UT/123H «REGENT» 

PREZZO DJ LISTINO L. 220.000 


TELEVISORE di classe. Cinescopio da 
23'' <i Bonded-Shield Due sintonizza¬ 
tori: 1 per I canali VHP e l'altro per tutta 
la gamma UHP. 34 funzioni di valvola. 
Comandi di regolazione frontali. Suono 
Hi-Fi con regolazione a tasto. Mobile di 
ridotte dimensioni d'ingombro, in legno 
esotico, trattato con resina poliestere. 
Nuovo telaio ribaltabile realizzato con 
circuiti stampati. Alimentazione 220 V* 
Dimensioni 680 x 480 x 350. 
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TABELLA PER LA SOSTITUZIONE DEI CINESCOPI 


Tiri 

Tiri 

VARIANTI 

TIPI 

TIPI 

VARIANTI 

AMIUICANI 

P il I h I P S 

(**) 

AMERICANI 

PHILIPS 

(**) 

17AP4 

MW43/69 

1 - 4 

21BTP4 

AW53/80 

1 

17ATP4-/A 

AVM3/80 

1 

21CPP4-/A 

AW53/80 

2 

17AVP4-/A 1 

AW43/80 

1 

21CMP4 

AW53/80 

1 

17BP4-/A/B/C 

MW43/69 

1 - 4 

21CUP4 

MW53/80 

1 - 4 

17BRP4 

AW43/88 

1 

21CZP4 

AW53/88 

1 

17BUP4 

AW43/80 

1 

21DAP4 

AW53/88 

1 

17BZP4 

AW43/88 

1 

21DEP4 

AW53/88 

1 

17CAP4 

AW43/88 

1 

2ini(P4 

AW53/88 

2 

17CBP4 

AW43/80 

1 

21DKP4 

AW53/88 

- 

17CKP4 j 

AW43/88 

1 

2inVP4 

AW53/80 

- 

17CTP4 

AW43/88 

2 ? 

21ENP4 

AW53/80 

“ 

17(:VP4 

AV;43/88 


21FAP4 

MV53/89 

1 

17nKP4 

AW43/89 

1 ! 

21WP4 

MIV53/20 

1 - 4 

17nXP4 

AW43/89 

2 

21ZP4-/A/B 

MU'53/20 

1 - 4 

17.JP4 

MVM3/69 

1 - 4 







23ALP4 

AW59/91 

2 

19ADP4 

AW47/91 

1 

23AMP4 

AW59/91 

- 

19ArP4 

19CWP4 

1 

23AQP4 

AW59/91 

- 

19AÌÌP4 

AW47/91 

2 

23ARP4 

AK59/90 

1 

19ALP4 

AW47/91 

- 

23AVP4 

A59-16W 

1 - 3 

19AMP4 

19CWP4 

- 

23AXP4 

AW59/91 

- 

19AQP4 

AW47/91 

- 

23AYP4 

A59-16W 

3 

19ARP4 

19CWP4 

1 

23BAP4 

A59-16W 

1 - 3 

19ASP4 

19GVP4 

- 

25BCP4 

AW59/90 

- 

19AIJP4 

19CWr4 

1 

23BEP4 

A59-16;\' 

3 

19AVP4 

AW47/91 

1 

23BP4 

A59-16W 

1 - 3 

19AXP4 

AW47/91 

2 

23B0P4 

A59-16W 

2-3 

19AYP4 

AW47/91 

2 

23BSP4 

A59-16W 

- 

19BAP4 

19CWP4 

- 

23rnP4 

A59-16W 

2-3 

19BCr4 

19CWP4 

- 

23rFP4 

AW59/91 

1 

19BnP4 

AW47/91 

- 

23CLP4 

A59-16W 

3 

I9RSP4 

AW47/91 

1 

23CMP4 

AW59/90 

- 

19CEP4 

19CWr4 

- 

23CP4-/A 

A59-16W 

1 - 3 

19XP4 ' 

AW47/91 

1 

230GP4 

A59-16W 

3 

19ZP4 

AW47/91 

1 

23niIP4 

A59-I6W 

3 




23nJP4 

A59-16W 

3 

21ACP4-/A 

MlV53/8n 

1 - 4 

23FP4 

AW59/91 

1 

21AI.P4-/A/BÌ 

AW53/80 

1 

23HP4 

A59-16W 

1 

21AMP4-/A 

'nV53/80 

1 . 4 

23KT4/110 

AV;59/90 

1 

21ANP4-/A 

AW53/80 

1 

23KP4/0,3 

A1V59/90 

- 

21AQP4-/A 

MW53/80 

1 - 4 

23MP4 

AW59/91 

1 

21ATP4-/A 

AW53/80 

1 

23SP4 

A59-16W 

3 

21BNr4 

AW53f80 

1 

23UP4 

A59-16W 

2-3 

21BSP4 

MV;53/80 

1 - 4 

23VP4 

AIV59/91 

- 



VARIANTI (**): 



1) = corrente d'accensione 0,6 A. 




2) = corrente d'accensione 0,45 A. 




3) = assorbimento schermo 

60% 




4) = collcpare il piedino 

"7*’ al piedino "11” (priplia "3" al catodo) 



********************** 4 ****** 



N.B.) = Tutti i cinescopi 

PHILIPS hanno la corrente d' 

accensione a 0,3 

^ A, e lo 

schermo non satinato; l'assorbimento d^llo schermo dèi tipi "Bonded" 

e 

' del 50% circa. 

- 
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Pnllflili dì ojnl tipo e potenza per applicazioni trasmittenti od Ind ustriali 
^^^^^^^^IgnitTBn^nhyratrans per appllcazlpnl ind ustriali 


^^^^■^^ub^^^jUatodlc^eM^vlsionG 
^^^^Valvoì^urminlatura 6 altri tubi s peciali 
VaìtfDlG termoioniche rfcBventl par radio t tEÌB ^ìsIons 
^^^^^^^^^CondensatarT ad alto vuoto 


PAVIA 

VIA FABIO FILZI» 1 
TEL. 31144/5 
23636/7/8 
267S1 
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Scotch 

magnetic tape 


Sco 

niag 


STANDARD 

registrazfoni di classe 
prolessionale 


LUNGA DURATA 

impiego universale 
per registrazioni 
monoaurali 
e stereofoniche 
su quattro piste 




'ì.' 



Scotch 

magnetic tape 


DOPPIA DURATA 

registrazioni di alta 
qualità e lunghissima 
durata ininterrotta su due 
e quattro piste 


TRIPLA DURATA 

ventiquattro ore 
di registrazione continua 
















































